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НОВЫЕ АКУСТООПТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ 


Часть П. Экспериментальные исследования 
некоторых новых акустооптических эффектов 


Приводятся результаты экспериментального исследования акустоопти- 
ческого взаимодействия в твердых телах. Описываются некоторые . новые 
акустооптические эффекты. 


Известно, что в конденсированной среде из-за зависимости поляри- 
зуемости связанных или свободных электронов (в твердом теле, соот- 
ветственно, решеточной или электронной поляризуемости) может проис- 
ходить эффективное акустооптическое (АО) взаимодействие (1, 2]. Од- 
ним из наиболее интересных и изученных акустооптических явлений яв- 
ляется дифракция света на звуке, которая возникает при условии фазо- 
вого синхронизма волн света и звука. В ряде веществ АО взаимодейст- 
вие является достаточно сильным, так что при сравнительно невысокой 
интенсивности звука (до 1 Вт/см?) даже на малых размерах области 
взаимодействия (до 1 см) свет может полностью продифрагировать, из- 
менив частоту и направление своего распространения. Хотя в акустооп- 
тике проведено множество исследований, посвященных эксперименталь- 
ному изучению явления дифракции света на звуке, до последнего вре- 
мени особым эффектам при сильном АО взаимодействии уделялось от- 
носительно мало внимания. Среди наиболее интересных явлений такого 
рода можно отметить два следующих: эффект модификации углового 
спектра дифрагированного света и эффект скачкообразного изменения 
фазы прошедшего света. В обоих случаях исследовалось АО взаимодей- 
ствие на медленной сдвиговой волне в монокристаллах парателлурита 
(ТеО»), уникальные упругооптические свойства которого позволяют. ре- 
ализовать сильное АО взаимодействие при легко достижимых величи- 
нах интенсивности ультразвуковых волн и без заметного проявления 
нежелательных тепловых эффектов. Е иа 
27 С помощью специально развитой экспериментальной АО методики 
впервые получены {3] данные о зависимости углового спектра: дифра- 
гированного света от мощности звука в режиме брегговской дифракции 
в области так называемой «фазовой перемодуляции» (когда индекс фа- 
зовой модуляции света звуком у= ЛпКоа превышает порог Уо > П, при 
котором плоская световая волна полностью дифрагирует [4]. Для. силь- 


З, 


норасходящегося падающего света типичное угловое распределение 
дифрагированного луча при различных значениях акустической мощно- 
сти представлено на рис. 1. Там же для сравнения даны теоретические 
угловые зависимости, рассчитанные для условий эксперимента по фор- 
муле [5] . 


П / = 
7 5 о И ў, + д6 
Е В (1) 
Г | 72 + 462 | 


где Пи Го — интенсивности дифрагированного и падающего света, 
соответственно; . | | 
49 =9—0.(0 — угол падения рассматриваемой компоненты 
света на УЗВ, 0; — брэгговский угол); Е 
К — коэффициент пропорциональности; 
Г — длина преобразователя; 
Л — длина УЗВ; 
и РМ, 
А ЕН 
Р — мощность УЗВ; 
Н — высота преобразователя. 


— параметр звуковой мощности; 


ЕД 
а/ 
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Рис. 1. Угловые зависимости относительной интенсивности дифрагиро- 


ванного света для различных значений № и соответствующих значений 
интенсивности звука (в скобках) на частоте 25 МГЦ: 


а— -0,1:1072 (0,09 Вт/см); 6 — =0,25.10-? (Л, 5 Вт/см?): в — 


0 =0,5.10—2 (9 Вт/см2); г — й=0,7.10-? (3,8 Вт/см2): 
1 — теоретические; 2 — экспериментальные 


Привязка экспериментальных зависимостей к теоретическим осу- 
ществлялась в одной точке: при значении акустической мощности в эк- 


сперименте и параметра мощности Ш в теории, для которых при точно 
брэгговском падении света (Л0=0) эффективность дифракции как 
функция мощности впервые достигает максимума. Как видно из рис. 1, 


при всех значениях Ў, в том числе при № > 577° Имеется удовлетвори- 
тельное согласие экспериментальных и теоретических результатов, 


причем при определенных Й наблюдается существенное угловое уши- 
4 


= а зае 2 до зад: 
рение дифрагированного света — до 2,5 раза (рис. 1г). При < Е 
форма наблюдаемого углового распределения (положение нулей и бо- 


ковых максимумов) не зависит от и совпадает с диаграммой направ- 
ленности преобразователя. Рассматриваемое угловое уширение физи- 
чески. объясняется увеличением размазки продольной компоненты вол- 
нового вектора света при сильном акустооптическом взаимодействии 


(в диапазоне больших значений параметра №) из-за быстрой парамет- 
рической перекачки падающего света в дифрагированный. 
Как следует из формулы (1) и рис. 1, при значениях параметра 


5 А | 
и 77 (2т--1), где т — целое число, эффективная брэгговская 


“дифракция (с эффективностью, близкой к 100%) происходит в диапа- 
зоне углов падения, значительно (в несколько раз) превышающем 
обычный диапазон углов, характерный для АО взаимодействия при ма- 
лой мощности звука, который, как известно, обусловлен и определяется 
конечной расходимостью звука. Этот эффект, очевидно, может быть ис- 
гользован либо для увеличения широкополосности АО устройств, либо 
для быстрой перестройки диаграммы направленности оптического из- 
лучения. Ясно также, что эффекты преобразования пространственных 
спектров света при сильном акустооптическом взаимодействии должны 
учитываться при изучении нелинейных АО взаимодействий, протека- 
ющих при больших значениях интенсивности звука. 

Первые измерения зависимости фазы и амплитуды прошедшего 
света от интенсивности звука осуществлены авторами по специальной о 
интерференционной методике, в которой измерения не чувствительны к 
изменению амплитуды света. Типичные результаты зависимости сдвига 


фазы прошедшего света Дф и его интенсивности Ла от УТ, где № — 


интенсивность звука при условии синхронного АО взаимодействия (ког- 
да угол падения света на звук равен брэгговскому) представлены на 
рис. 2. С ростом интенсивности звуковой волны, как и обычно при брэг- 


2р1 1%, град 


Рис. 2. Зависимости сдвига фазы Аф и интенсивно- 
сти прошедшего света /о через кристалл ТеО. от от- 
носительной амплитуды акустической волны 


говской дифракции [2], прошедший свет (нулевой дифракционный поря- 
_док) периодически ослабляется, что, как известно, связано с почти пол- 

ной перекачкой света в дифракционные порядки (в данном случае в 
единственный + 1-й порядок, в котором специальные измерения пока- 
зали соответствующее увеличение интенсивности). Видно также, что 


9 


при определенных значениях интенсивности звука фаза прошедшего 
света Аф претерпевает достаточно резкие скачки на величину порядка. 
+ 180°. Эти скачки происходят при условии наиболее сильного ослабле- 
ния прошедшего света (в области минимумов функции Гр (/1о). 
Согласно теории [6], учитывающей изменения фазы прошедшего 
света из-за эффектов вторичного рассеяния, аналогичное поведение 
фазы света с резкими скачками на величину - 180° также должно про- 
исходить в области интенсивностей звука, обеспечивающих почти пол- 
ную перекачку падающего света в дифракционные порядки. Отличие 
измеренной дифракционной эффективности от 1009 (Л ња 0) и не 


слишком резкие скачки фазы, особенно в области второго минимума 
(), вероятно, связаны с неидентичностью угловых спектров взаи- 


модействующих волн света и звука, один из которых, как было описа- 
но выше, может к тому же зависеть от интенсивности звука. Исследо: 
вания зависимостей Аф от угловой и частотной расстроек АО синхро- 
низма, выполненные в широкой области изменений МУ, также показали 
удовлетворительное согласие эксперимента с теорией ВОЗ скачков 
в прошедшем свете из-за вторичного рассеяния. 

Во всех рассмотренных случаях предполагалось, что интенсивность 
звуковой волны задана и не изменяется в процессе АО взаимодействия. 
Однако, как следует из теории, при элементарных актах АО взаимо- 
действия присходит поглощение или излучение квантов звуковой вол- 
- ны, т. е. звуковая волна, вообще говоря, меняет свою интенсивность в 
процессе АО взаимодействия. Действительно, в брэгговском режиме 
прирост мощности звука АР, вследствие АО взаимодействия, как это 
следует из соотношения Мэнли: Роу, имеет следующий вид: 


ПР 


где Р, — мощность дифракционного порядка (знак «плюс» соответст- 
вует стоксовой дифракции, когда фононы в процессе АО взаимодейст- 
вия испускаются, т. е. дифракционный порядок имеет частоту 0—9, 
а знак «минус» — антистоксовой дифракции, когда фононы в процессе 
АО взаимодействия поглощаются, т. е. дифракционный порядок имеет 
частоту о - ©). Данное соотношение справедливо в стационарном слу- 
чае в пренебрежении поглощением света и звука в объеме кристалла. 
В Прездо сше что АР, < Р, (где Р, входная мощность звука), и 
при 1 < | имеем | 


(2) 


где Би Н — ширина и высота фронта акустической волны, соответст- 
венно; Ро — падающая мощность электромагнитной волны. 

Из (2) видно, что величина ЛР, ^Р.Ро, т. е. рассматриваемый эф- 
фект может оказаться значительным при дифракции мощного лазерно- 
го излучения, когда величина АР; сравнима с Р,, при этом характер 
АО взаимодействия заметно меняется. Для строгого рассмотрения дан- 
ной задачи необходимо решать уравнения Максвелла и уравнения рас- 
пространения звука с определенными граничными начальными условия- 
ми [7]. 

Результаты такого строгого теоретического расчета [8] подтверж-. 
дены экспериментами [9, 10]. В экспериментах [9] использовались. об- 
разцы ТеО» с размерами БЖ7Х 13 мм? вдоль кристаллографических на-. 
правлений [110, 001 и 110], соответственно. Медленная сдвиговая акус- 
тическая волна с частотой |; = 145 МГц, распространяющаяся вдоль на- 


г 


а < 


жал 


правления [110], резонансно рассеивала свет твердотельного лазера с 
длиной волны. 1,06 мкм. На рис. 3 представлены экспериментальные 
результаты по зависимости средней интенсивности дифрагированного 
света Ўр, отнесенной к интенсивности падающего света И, от вели- 
чины интенсивности падающего света. Эффективность дифракции была 
постоянной и не зависящей от Я, при „< 1 МВт/см и: составила ве- 
личину 1.2 1%. Результаты эксперимента при „> 150 МВт/см пока- 
зали увеличение эффективности дифракций в 1,5 раза по отношению 
к случаю малой интенсивности света (при „< 1 МВт/см?). Перед 
порогом разрушения (~ 200 МВт/см?) эффективность дифракции уве- 

личилась приблизительно в 1,8 раза. Согласно выражению (10) [7], при 


нестационарном режиме дифракции, п 2 % /, (2 Мау, Б) 


І Тед, 
Ло“ 1,069 МКМ, Тип. а 
Гс < 49 МГД 


А 


10 О ОС а. т: 


р, Р, отн. ед. 
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30 60 90 120 ТРОС исто 
< Ро, Мвт/ем? 


Рис. 3. Зависимость дифракционной зффективности 
АО взаимодействия в ТеО. от интенсивности падаю- 
щего света при: 

Ав 1:06, МКМ, тумо — Оно 0.29 Ри, Ув = 
=145 МГц (сдвиговая волна) 


Используя данные, соответствующие условиям эксперимента 

Ув с 2,3; М--1200-10-18 с3/г; нор = =40 кВт/см2; А = 1,06 мкм; © = 

=—=9,1-108 с; 1, =4.10-8 с), . получаем, что 422 1,4 по при м > 

— 150 МВт/см2, что находится в удовлетворительном согласии с ре-. 
зультатами эксперимента. 

Таким образом, стимулированное АО взаимодействие может найти 
применение в АО устройствах управления мощным излучением при по- 
мощи относительно маломощной звуковой волны, которая сама в про- 
цессе АО взаимодействия может усиливаться. | 

Из физики акустооптических явлений следует [7], что дифракцион- 
ная эффективность при АО взаимодействии на эффекте решеточной 
фотоупругости уменьшается с увеличением длины волны излучения 
Е Поэтому, несмотря на то, что фотоупругость многих материа- 
лов позволяет в видимом и ближнем ИК диапазонах света создавать 
АО устройства с высокой эффективностью, задача создания аналогич- 
ных устройств управления излучением в дальнем ИК и тем более суб- 
миллиметровом диапазонах волн теми же средствами становится не- 
выполнимой. В работах [11—13] показано, что в этих условиях перспек- 
тивным является использование взаимодействия электромагнитного из- 
лучения с волнами пространственного заряда, сопровождающими звук 
в проводящих кристаллах. Особенно сильным этот эффект становится 
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в пьезополупроводниках, где акустические пьезоактивные волны эффек- 
тивно создают волны электронной плотности, а собственная частота 
электронной плазмы приближается к частоте излучения (опа < 00). 
Именно поэтому впервые эффект дифракции света на волнах электрон: 
ной нлотности наблюдался в пьезополупроводниковом кристалле С45 
(на длине волны 10,6 мкм) [13], а позже также в пьезополупроводнике 
п—1156 в области субмиллиметров достигнута‘ наиболее высокая эф- 
фективность такой дифракции [14, 15]. В охлажденном до температуры 
жидкого азота (78 К) кристалле п--58 с концентрацией электронов 
по > З. 1012 см-3 и подвижностью ц 2м 3: 105 см/с в диапазоне длин 
волн излучения 0,5—1 мм эффективность электронной дифракционной 
решетки может достигать почти 60% при управляющей акустической 
мощности в несколько ватт (рис. 4). | пана 


ГО 827 20 А. 20 ВОО 


Рис. 4. Зависимость дифракционной эффективности 
от температуры при №=0,7 мм, №; =10 Вт/см? 


_ Это показывает реальную возможность создания в области суб- 
миллиметров эффективных дифракционных устройств управления из- 
лучением и обработки информации, аналогичных широко используемым 
АО устройствам оптического диапазона (модуляторов, дефлекторов, 
сдвигателей частоты, расщепителей, оптических фильтров, спектроана- 
лизаторов сигналов и т. п.). | | 

В Институте радиотехники и электроники (ИРЭ) АН СССР на ос- 
нове эффекта дифракции электромагнитного излучения на волне элек- 
тронной плотности в кристалле и—/156 разработан быстроперестраи- 
ваемый фильтр субмиллиметрового излучения. Устройство включает в 
себя охлаждаемый кристалл размерами 10х 10х15 мм?, вдоль длинной 
стороны которого, ориентированной по направлению [110], распростра- 
няется сдвиговая пьезоактивная акустическая волна с интенсивностью 
около 10 вт/см (рис. 5). Генерация звука создается полуволновой пла-. 
стиной на ГМО. в диапазоне частот 20—30 МГц. Равновесная кон- 
центрация и подвижность свободных электронов при Т=78 К равны 
соответственно 3.10! см Зи 3:10° см )/В. _ 

В устройстве используется коллинеарная дифракция излучения на 
встречном звуке, так что дифрагированное излучение направлено про- 
тивоположно падающему. В области температур 78—150 К электронное. 
(и решеточное) затухание звука на длине кристалла пренебрежимо ма- 
ло, так как выполняется условие От, «1 (т, — максвелловское время 
релаксации). Затухание излучения в кристалле при · температуре 
78 К практически постоянно о ~ 0,5 см-! в области частот у е 10-- 
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25 см-!. Эффективность дифракции в указанной области частот при 
условии синхронизма волн света и звука (т. е. при подстройке частоты 
звука на разных длинах волн излучения) была постоянной, так как вы- 
полнялись условия и <о<» [7]. Величина эффективности дифракции 
при Т=78 К была максимальной (тв ~ 0,6) и убывала с ростом темпе- 
ратуры (см. рис. 4) в соответствии с ростом концентрации свободных 


Рис. 5. Схема перестраиваемого АО-фильтра 
субмиллиметрового излучения: 

1 — падающее излучение; 2 — дифрагирозанное 

излучение; 8 — кристалл; 4 — управляющий 

электрический сигнал с перестраиваемой час- 


тотой; 5 — термостат; 6 — приемник излучения 

электронов. Разрешение фильтра. (острота настройки на дифракцион- 
ный максимум) составило величину около 0,01 см”! в диапазоне пере- 
стройки у > 10—15 см-', причем быстродействие перестройки в любой 
части диапазона не превышало 5 мкс. 

В интегральной акустооптике одним из наиболее интересных ре- · 
зультатов последнего времени можно’ считать обнаружение новых ин- 
тересных угловых и поляризационных эффектов коллинеарного АО вза- 
имодействия, обусловленных оптической анизотропией планарных вол- 
новодов [16]. Известно [17], что при коллинеарном распространении вол- 
новодных оптических мод с поверхностной акустической волной (ПАВ) 
может происходить излучение света в подложку (рис. 6). Угол выхода 


Рис. 6. Схема наблюдения. коллинеарного АО 
взаимодействия в изотропном планарном волно- 
воде: 

1— входной пучок; 2 — призма; 3 — преобразо- 

ватель ПАВ; 4 — оптический волповод с показа- 

телем преломления п; 5 — изотропная подложка 
са _ с показателем преломления по; 6 — экран; 7--от- 
Е клоненный оптический пучок 


света в подложку 0 определяется при этом законом сохранения импуль- 
са, который можно представить в изотропном случае в виде: 


=. В = Кои сова: | (3) 
где: В, = Кое (т) — константа распространения т-ой волноводной мо- 
| -- дЫ; : 
2п = 
Ко = —— - волновой вектор света в вакууме; 
я + 


д — волновой вектор ПАВ; 
По — показатель преломления подложки. 

В анизотропном волноводе, например, в широко используемом диф- 
фузионном волноводе из ІіМЬОз У-среза ввиду сущестенного различия 
в величинах констант распространения для ТЕ „и ТМ, волноводных 
мод и существования двух собственных объемных волн в подложке 
(обыкновенной и необыкновенной) коллинеарное АО взаимодействие 
может приводить к более разнообразным резонансным переходам, соп- 
ровождающимся излучением света в подложку. Действительно, при 
взаимодействии ТЕ и ТМ „мод с ПАВ в оптически одноосном волно- 
воде (в плоскости ортогональной оптической оси) законы сохранения 
имеют следующий вид: 

для ТЕ — моды: 


Вт 9 (7) == Ко Пе СО5 7 


Ее ВЕ, 
Оте, ® = о; 
дъна РАК М. сов 9 | 
те, (7 0750 1 Е ТМ. (4) 
тв, — @ = 0, 
9 (7) = Кл созд 
ТЕ, 9 (7) о 0 3 ТЕ, —ТМ+, 
ТЕ, -- = 05 
для ТМ — моды: 
| = ЧК. 605.0 
тм, с о 0 4 ТМ, ТМ.; 
О) = ==) 
"> А" Пе соз 0 (о) 
аа. жал = га 
отм, — 8 = ©з 
где По и п. — показатели преломления обыкновенной и необыкно- 


венной волн в подложке; 

ТЕ а и ТМ. ул — обозначения объемных оптических волн с поляриза- 
циями в плоскостях, соответствующих поляризаци- 
ям ТЕ и ТМ волноводных мод. | 

Таким образом, анизотропия приводит к тому, что в результате 
АО взаимодействия в общем случае (см. также рис. 7) одна волновод- 
ная мода преобразуется не в одну, а в несколько объемных волн (для 
ТЕ моды до 3-х лучей) с различными поляризациями и углами выхода. 
Возможность выбора условий (типа моды и диапазона частот), при ко- 
торых происходит излучение в подложку только одного луча с ортого- 
нальной к исходной плоскостью поляризации, очевидно, представляется 
интересной для использования в соответствующих коллинеарных АО 
спектроанализаторах, где поляризационная отсечка «фона» может уве- 
личить динамический диапазон устройств. Кроме того, как показано в 
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[16, 18], измерение характерных частот, при которых из-за анизотропии 
АО взаимодействия возникают (исчезают) соответствующие объемные 
волны (рис. 8), обеспечивает новый простой и точный метод определе- 
ния параметров волновода — эффективных показателей преломления 
для различных волноводных мод. | 


| Е 
202 Ао #2 | Кт, В. | пп пе (По <ло+#По 


1% 


а 

Пе =. Дл ПМТ пт 

Перо е По по“# По 
———- 


0) 


Рис. 7. Векторная диаграмма колли- 
неарного АО взаимодействия: 

а--в изотропном планарном волно- 

воде; б— в анизотропном волноводе 

для ТЕ, оптической моды; в— в 

анизотропном  волноводе для ТМ, 

оптической моды 


«По в) | | 

В последнее время в связи с обнаружением уникальных возможно- 
стей применения волоконных световодов в оптических линиях передачи 
И обработки информации стали актуальными исследования зффектив- 
ности воздействия упругих деформаций на распространение света в во- 
локне (эффективность акустооптического взаимодействия), которая, в 
принципе, может быть весьма высокой. Действительно, величина сдвига 
фазы Аф в однородно деформированном волокне длиной 1, определяет- 
ся фотоупругостью волокна и связана с полной затрачиваемой энерги- 
ей (энергией упругой деформации всего волокна Я) выражением 
типа: 


——— 


17, 


17, г. 
Во Ко еры Ерани ШК 


ан 


ве Ра эффективный упругооптический коэффициент; 
Қ. — волновой вектор собственной световой моды волоконного 
световода; 
е — упругая деформация; 
а, Н и — ширина, высота и длина световода, соответственно. 
11. 


| | а е: 
Из (6) следует, что поскольку в волокне фактор == больше, чем 


в объемных и даже интегральнооптических планарных структурах (для 
волокна с характерными размерами [=1 сми д2-Н =10-* см в 102—— 
105 раз), набег фазы (величина сигнала) в этом случае при той же уп- 


_ равляющей энергии №, будет также существенно больше. С этой точки 
зрения еще больший интерес представляют собой одно- и маломодовые 
световоды, обладающие наименьшими поперечными размерами 4 и Н. 


к Е 


ТЕо-ТМуць 
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Рис. 8. Измеренные частотные зависимости углов выхода све- 

товых лучей в подложку для различных видов трансформа- 

ций при коллинеарном АО взаимодействии в диффузионном 
волноводе из 11МЬО. УХ-среза 


В ИРЭ АН СССР проведен большой цикл исследований и разрабо- 
ток одно- и многомодовых волоконных световодов и, в том числе, их 
чувствительности к воздействию температуры й упругих напряжений, 
создаваемых акустической волной [19, 20]. 

Характерная зависимость сдвига фазы в одномодовом кварцевом 
волокне от величины продольных упругих напряжений, создаваемых 
пьезокерамическими полыми цилиндрическими или пластинчатыми пре- 
образователями, работающими на частотах в диапазоне до 3 МГц, на 
участке волокна длиной 1,2- 1 см, показана на рис. 9. Там же приведе- 
ны теоретически рассчитанные зависимости для вкладов от различных 
механизмов модуляции фазы под действием деформаций: из-за измене- 
ния длины волокна, показателя преломления материала волокна (эф- 
фекта фотоупругости) и диаметра волокна. Видно, что эксперименталь- 
ные результаты дают вдвое меньшую величину чувствительности волок- 
на к упругим напряжениям, чем теоретические расчеты. Тем не менее, 

та так 
см 
что при использовании указанных типов преобразователей для получе- 


п 
ния сдвига фазы та требуются небольшие управляющие напряжения 


(меньше 20 В). 

Возможность эффективного управления фазой света с помощью 
акустических модуляторов, которые могут присоединяться к волокон- 
ной линии в любом участке без разрушения оболочки волокна, откры- 
вает возможность создания волоконных линий сбора данных с большим 
числом параллельных входов (рис. 10). В настоящее время разработа- 
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наблюдаемая чувствительность весьма высока [около 1.105 в 


Сл 1Ст т -8 0 2- 4. 210% 
Рис. 9. Зависимость сдвига фазы световой волны в одномодовом 
кварцевом волокне от амплитуды продольной деформации: 

1, 2, 8 — теоретически расчитанные вклады от изменений длины, 
показателя преломления, диаметра волокна, соответственно; 4 — 
суммарный эффект; 5 — экспериментальные данные 
(Слева вверху типы используемых пьезопреобразователей) 


Рис. 10. Схема волоконно-оптической линии сбора данных с ис- 
пользованием волоконных АО модуляторов фазы оптического 
излучения: 

1 — лазер; 2 — АО модулятор для расщепления и сдвига часто- 
ты излучения; 3 — ВЧ генераторы; 4 — датчики (источники дан- 
ных); 5 — радиочастотные модуляторы; 6 — волоконные АО мо- 
дуляторы; 7—8 — оптические волокна; 9 — фотоприемник; 10 — 
демодулятор 
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ны Лабораторные макеты подобных двухволоконных телеметрических 
линий со скоростью передачи до 30 Мбит/с [21]. 

Рассмотрим еще два новых интересных эффекта распространения 
акустических волн, которые были обнаружены благодаря исключитель- 
ным возможностям акустооптики. Первый из них — эффект самодефо- 
кусировки пьезоактивных волн в пьезополупроводниках [22]. Акустооп- 
тическое исследование углового спектра интенсивной сдвиговой акусти- 
ческой волны в С45 по мере ее распространения в проводящем крис- 


талле при условиях 9%, «1 и Оти < 1 показало, что нелинейное взаи- 


модействие с злектронами проводимости. приводит к значительной 
эволюции ее углового спектра на частоте 65 МГц (наблюдалось макси- 
мальное четырехкратное уширение углового спектра) (рис. 11). Эф- 


А: 0, = 100 Втім 


м 


Амплитуда, оті ед. 


0, 


град 


2 


Рис. 11. Эволюция углового спектра пьезоактив- 
ной сдвиговой волны в кристалле С45 по мере 
ее. распространения (/; =65 МГЦ, 

И зо = 150 Вт/см?): 

1 —-0:=6-107* Ом! мез оаа: = 
11052 Ом сме! 


фект дефокусировки звука объясняется специфической нелинейной за- 
висимостью фазовой скорости звука от его интенсивности: наиболее ин- 
тенсивные компоненты углового спектра акустической волны (в направ- 
лении ее распространения) имеют более высокую скорость, чем на пе- 
риферических участках спектра, что и вызывает дополнительное иск- 
ривление ее фронта и повышенную расходимость потока энергии 
(рис. 12). 

Другой эффект — интерференция звука при его скользящем паде- 
нии на границу в анизотропной среде. На примере сильно акустически 
анизотропного кристалла ТеО› акустическим зондированием установ- 
лено, что даже при незначительной разориентации направления распро- 
странения медленной сдвиговой волны от кристаллографического на- 
правления [110] (на угол фі) происходит сильное отклонение потока 
энергии (ои = 5041) и при скользящем падении (распространении вдоль 
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Рис. 12. Характерные зависимости па- 
раметров распространения акустической 
волны в пьезополупроводнике, объяс- 
няющие эффект самодефокусировки: 
а — зависимость фазовой скорости плос- 
кой акустической волны Уз от ее интен- 
сивности, б — угловое распределение ин- 
тенсивности звука в пучке отраженной 


апертуры, в — угловая зависимость 
фазовой скорости У; в. ограниченном 
пучке 


Рис. 13. Векторные диаграммы для прямой и отраженной медленных 
сдвиговых волн в ТеО для случая скользящего падения прямой 


волны на свободную грань кристалла (ГК) в плоскости (001) при 
отклонении кристаллографической оси [110] 


угол а! 


от оси кристалла на 


15 


16 


| Е 
\ 


се 5 Рис. 14. Схема образования 
\ ГА интерференционной картины 

Фр х = са РТТ] в медленной сдвиговой вол- 
Да үу, а= -- не при ее скользящем паде- 


/ — нии на свободную грань 
Е а то; 0, кристалла ТеО, · 


АЕ |7 Е ааа тв 
| 


Пуедопреебразователв 202, 


оти 


0 2 2 ХММ 


Рис. 15. Экспериментальные данные для продольного и 

поперечного распределения интенсивности сдвиговой 

волны при ее распространении в плоскости (001) па- 

раллельно грани кристалла ТеО» (частота и апертура 
звука, соответственно, 56 МГц и 4 мм) 


поверхности) возникает отраженная волна, приводящая к необычной 
конструктивной интерференции (рис. 13, 14). Интерференция приводит 
к заметной приповерхностной локализации звуковой энергии на доста- 
точно протяженном участке (рис. 15), где интенсивность в максимуме 
‘локализации превышает интенсивность падающей волны в четыре ра- 
за. Этот эффект, принципиально связанный с анизотропией кристалла, 
может быть использован для увеличения ауфективности АО устройств 
типа модуляторов и дефлекторов света. 
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ДВУХПОЛЮСНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ СЕТЬ СВЯЗИ 
С АППАРАТНО-ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ 


Рассматривается двухполюсная кольцевая сеть передачи данных. Пред- 
лагается математическая модель и определяются вероятностно-временные 
характеристики. Находится диапазон скоростей модуляции в канале свя- 
зи при программной реализации приемо-передающей аппаратуры.  . 3 


В объектовых системах связи часто находит применение кольцевая 
топологическая структура [1]. Представляет интерес изучение вероят- 
ностно-временных характеристик таких систем при передаче данных в 
виде пакетов. По таким характеристикам, как скорость передачи ин- 
формации К, задержка ! , коэффициент использования канала $, мож: 
но судить об информационной эффективности любых систем связи, в 
том числе и кольцевых. | 

Взаимодействие абонентов в кольцевой сети происходит путем пе- 
редачи информации по коллективному каналу связи. 

Построение аналитических моделей многополюсных кольцевых се- 
тей является сложной задачей из-за большого разнообразия состояний 
системы. Рассмотрим случай, когда в кольце имеется два абонента 
° (рис. 1,а). Такую сеть называют обычно двухполюсной, а режим рабо- 


ты в ней дуплексным; она отражает процессы второго уровня сетей 
СВЯЗИ. Е: 


Рис. 1. Двухполюсная кольце- 
вая сеть связи: 
а — структурная схема; 6 — 
временная диаграмма окна 


4) 


д) 


Исследуемая сеть работает в синхронном режиме, передача произ- 
водится помехоустойчивым кодом, а для исправления ошибок в канале 
связи используется обратная связь. Абоненты 1 и 2 имеют доступ во 
временные окна длительностью Г. (рис. 1,6), причем в интервале І пе- 
редается кадр, а в интервале П — квитанция (решение о наличии или 
отсутствии ошибок). 

Рассмотрим процесс передачи кадра абонентом | к абоненту 2. 
Модель такой односторонней передачи (модель второго уровня) полу- 
чена и исследована в [2]. В этой работе предполагалось, что процессы 
кодирования и декодирования в прямом и обратном (в терминологии 
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указанной работы) каналах осуществляются со скоростью модуляции 
каналов. Такая ситуация с высокой степенью приближения имеет место 
в аппаратных вариантах реализации системы, так как в них канальные 
регистры, определяющие скорость модуляции канала, кодирующие и де- 
кодирующие устройства реализуются на одной элементной базе. 

Однако выбор кода зависит от характера ошибок в канале и, если 
он изменчив, то целесообразно реализовать кодирующие и. декодирую- 
щие устройства на интеллектуальной элементной базе, например, мик- 
ропроцессорах. 


Из какала == 
2» | Та : в канал 


о БЫЛ. 


Рис. 2. Структурная схема станций абонен- 
тов двухполюсной кольцевой сети: 
РПи — регистр приема; РП, — регистр пе: 
редачи; ҚБ — канальный буфер; УЗО — уст- 
ройство защиты от ошибок; ВБ — входной 
блок 


Одна из основных целей данной работы — определение влияния вы- 
бора кода, способа кодирования и декодирования на вероятностно-вре- 
менные характеристики двухполюсной кольцевой сети. На рис. 2 пока- 
зана структурная схема станций обоих абонентов, а на рис. 3 — вре- 
менная диаграмма работы канальных регистров передачи и приема ко- 
дирующих и декодирующих устройств прямого и обратного каналов. 

В зависимости от скорости работы канала и быстродействия мик- 
ропроцессора возможны различные соотношения между Тккд и Ткд, 
а также Гккв и Гкв. Для случая, когда Тккд > Гкд и Тккв > Ткв 
(см. рис. З), длительность Гс определяется следующим образом: 


Т. = 1кд + Ткв +2 АЁ, Ч Аё АЁ, БАЁ, = 
— Гккд + Гдкд + Гккв +- Тдкв-- Гкд— 7кв + 2%.. (1) 
В дальнейшем при исследовании величина Те принимается равной: 


[2 Тккд -- 2 Тккв — Гкд — Ткв, Тккд> Ткд, 
Гккв > Ткв, 


кд | Тева Гккд < Ткд, 

т. — | Гккв < Ткв, 
2 Гккд -- Ткв — Гид, Тккд > Гкд, 

Тккв < Гкв, 

2 Тккв + Гкд — Гкв, Гккд < Гкд, 

( | Гккв > Ткв. 
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Величина 1, ввиду ее малости по сравнению с другими компонен- 


тами в приведенном выражении не учитывается. 
Время распространения определяется по формуле: 


рам т - (2) 


где Г. — расстояние между станциями, км. 
Время передачи кадра: 


Гкд в Пк И (За) 


где пк — длина кадра; 
У — скорость модуляции в канале. 


Ге 


ка Лав (р 


ір 
| Ааа ЛЕ, Ш ИН Гед 
А тас Е ЛАР У 

03р, И БА а СОМИР ЕА 
ол РЯ та 


с | 
ДЕВНЯ 
А Е] | 
#30, 
| 
ко а 
| 
Рд, 
| 


РИ — ГАКК 
а ее] 
| 
Рис. 3. Временная диаграмма работы канальных регистров 
передачи РИд и РИ» и приема РПм; и РПм; кодирую- 
щих устройств приемного КУ, и обратного КУ. каналов, 
декодирующих устройств прямого ДКУ, и обратного 
ДКУ каналов; Те — длительность окна; Ткл — время пе- 
редачи кадра; Т ь — время передачи квитанции, Тккд И 
Гдкд — время кодирования и декодирования кадра, соот- 


ветственно; Тккв И Тдкв — время кодирования и декодиро- 
вания квитанции, соответственно 


Время перёдачи квитанции: | 
Гкв 28 Й. кв ит: (30) 


где Икв — длина квитанции. 

Как следует из временной диаграммы, на передачу и повторение 
кадра синхронная сеть затрачивает одинаковое время Т.. Предпола- 
гается, что при повторении кадра кодирование осуществляется вновь. 

При рассмотрении процесса передачи одного блока на дискретном 
времени [2] с интервалом Т как марковского процесса с двумя состоя- 
ниями: «0» — блок не передан и требует повторения; «1» — блок успеш- 
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но передан (состояние «|» вводится как поглощающее), матрица пере- 
ходных вероятностей имеет вид: 
р © 
П = 2 (4) 
0 1 


где Ри О — обобщенные параметры канала данных, отражающие ха- 


рактер ошибок в нем. В случае биномиального канала параметр Р при- 


нимает значение Р — вероятность стирания кадра [2], а параметр © 
принимает значение вероятности (0=1 — Р, с которой происходит ус- 
пешная передача кадра. 

Изучение переходного режима марковского процесса на дискрет- 
ном времени из состояния «0» в состояние «1» производится в соответ- 
ствии с векторно-матричным уравнением: 


Р" (а) = Р' (0) П", 6) 


где Р7(0) = 10 — вектор начального состояния; 
’ РТ(пи) — вектор вероятностей состояний В произвольный момент 
времени. | | 
Решение (5) с учетом (4) для биноминального канала методом 
2-преобразования дает следующий результат: 


еи () 
Ра: (6) 


где РТ (2) — преобразование плотности распределения количества цик- 
лов, затрачиваемых сетью на передачу одного кадра; 
2 — оператор. 
С помощью (6) можно найти вероятностно-временные характерис- 
тики процесса обслуживания сетью одного кадра. Первый начальный 
момент дискретного времени обслуживания кадра определится [2] так: 


240508 (Та) 
га среднее время обслуживания кадра — 
ОЕ. (76) 


Введем такую характеристику сети, как скорость передачи инфор- 
мации: | 


в=——, | | г (8) 


где К — количество информационных разрядов в кадре. | 

При занятости сети и поступлении на ее вход к абоненту 1 инфор- 
мационных разрядов последние размещаются в буферном накопителе 
‘бесконечной для простоты расчетов емкости. В (21 изучались свойства 
очереди в буферном накопителе. Так, при биномиальном поступлении 
блоков информации на вход очереди с параметром ди И обслужива- 
нии (6) с параметром Р средняя длина очереди в системе определяет- 
-ся [2] как: | | | 


оу рлы. : = пс Р ў и 9 
12 те о с 
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лы 


Среднее дискретное время пребывания [2] блока в системе нахо- 
дится следующим образом: 


п, = 9-9, (10а), 
а среднее время пребывания блока в системе, или задержка: 
Е. (106). 


Вероятность найти обслуживающий прибор (канал связи) заня- 
тым для рассматриваемой модели равна Р- (1 — р)р. Для оценки эф- 
фективности использования канала введем в характеристику системы 
коэффициент использования канала: 


з- БК. | (1) 
| | іа У 
Рассмотрим работу схемы станции (см. рис. 3) с учетом того, что 
УЗО реализовано с использованием микропроцессора. 

_ Пакеты поступают в буфер синхронно, так что на входе его форми- 
руется биномиальный поток. При занятости УЗО они размещаются в 
буфере. Обслуживание пакетов производится в порядке поступления... 
УЗО информирует буфер о готовности к приему очередного пакета. 
Пакет из буфера передается в память УЗО. При поступлении сигнала 
цикловой синхронизации происходит передача управления микропрог- 
- рамме кодирования. | 

Структурная схема такой микропрограммы для восьмиразрядного- 
микропроцессора при кодировании делением полинома сообщения на 
образующий полином приведена на рис. 4 (вариант 1). Блоки 1—4 под- 
готавливают цикл кодирования: устанавливают счетчики слов и бит.. 
заносят первый байт кодируемой последовательности в регистр остатка.. 
выдают его в канальный буфер (КБ). В микропрограмме организуются 
два цикла: внутренний (блоки 7—11) — для обработки одного байта и 
внешний (блоки 5—14) — для обработки байтов, составляющих пакет. 

После окончания формирования проверочных разрядов УЗО пере-. 
ходят в режим ожидания квитанции. При положительной квитанции 
УЗО сообщает буферу о готовности приема следующего пакета; при от- 
рицательной процесс кодирования и передачи повторяется. 

При такой реализации время кодирования меньше времени декоди- 
рования только на время обработки одного байта, т. е. Тккд и Тдкд: 
практически совпадают и приняты в работе равными. 

УЗО реализовано на микропроцессорном комплекте серии К589. 
Микрокоманда выполняется за два такта, при этом процессорный эле- 
мент выполняет две микрооперации, а блок микропрограммного управ- 
ления — одну операцию перехода. Цикл выполнения микрокоманды со- 
ставляет 4 · 10-7 с. 

На рис. 5 представлен фрагмент микропрограммы кодирования, ре- 
ализующей внутренний цикл. В блоках указаны выполнямая функция. 
и микрооперация, реализующая ее. Слева от блоков указаны порядко- 
вые номера микрокоманд. В третьей и шестой микрокомандах имеются. 
условные переходы. 

Процесс кодирования состоит из трех этапов. В течение первого- 
происходит подготовка к кодированию. Этот этап состоит из семи мик-: 
рокоманд, следовательно, он выполняется за 2,8: 10-6 с. в 7 

На втором этапе происходит кодирование. Длительность его зави-. 
сит от структуры кодовой комбинации. Этап состоит из 512 (длина па- 
кета) внешних циклов. Каждый внешний цикл содержит 37—53 (в за-- 
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СТРИТ = 0 
гТСЛ00= 2 


С) 10 


ГТВИТ = 
СТБИГ+1 


Пет ПОСТБИТЕ 


= 62 
бьгдача < 79 | Ла 
КВ КБ 
СГБИТГ= 2 
СТОЛОВ = 73 Ё 
ГОЛ 
ли стслов= | -- 
| С7СЛ08 +1 


6 = МІСТСЛОВ) 


в#моача 
68 Кр 


Въ бача 
БЕЗАГАН остатка 8 КВ 


7 
Сбвиг А совмест?- 
4066 861260 “а 
| 7 разряд. 


4 | т 
перенос 7 ХС 


(3 д: 


Рис. 4. Блок-схема алгоритма кодирования для 
восьмиразрядного микропроцессора: 

К — текущий остаток; Р — образующий полином; 

С — текущий байт кодовой последовательности; 

МП,..., | — массив кодовой последовательности 


висимости от структуры кодовой комбинации) микрокоманды. Таким 
‚образом, время выполнения второго этапа составляет 7,6-10-3-- 
11,0 10-3 с. и. 

На третьем этапе выполняется одна микрокоманда, ее длительность 
:4.10-? с. | | 

Таким образом, величина Тккд =7,6 + 10-3—11,0.10-3 с. 

Были рассмотрены варианты реализации УЗО на основе восьми- 
"разрядного микропроцессора при использовании Р(х) -х6 | х2? хз- 1 
(вариант 2), шестнадцатиразрядного микропроцессора для Р(х) =х!6 + 
+х? + х+-1 (вариант 3), а также реализации кодирования табличным 
‚методом [3]. Для этих случаев варианты 1", 21, 31, соответственно). 
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При табличном методе каждой комбинации неизбыточного кода: 
ставятся определенные проверочные разряды, которые вычислены зара- 
нее и хранятся в таблице. Так как разрядность микропроцессора неве- 
лика (байт или два байта) по сравнению с разрядностью вводимого 
неизбыточного кода (сотни и даже тысячи байт), то при этом методе: 


- 


--------- 


нани 
106г 6 бледо на раз- 


СТР ИТ СВИТ +! 


я РР за: А ° | Перенос заносим 
ряб. Перекос запоми 
иается 6 приггере в триггер С 6МУ 
МУ | 
Фит 


А =А&К1 +002 ЕС 
К/=А& КЇ -/ +07 


гдвиг К бледо на ! 

разряд с учетом пере 

носа из 6. Перенос 

заносится б гриегер 
7 БМУ 


ӨТЕ 
АА ЖАР РСС РС 
(3) |2/=4807 -1 +07 


Есть 
перекос изк 
/ереход по триг- 
2200 РОМУ 


Нет 


ша а 
Р-Р 
(4) |2,1 = 2 А800 +60 


(| = Ф А8 К 
#7-/Ф48 КО Е 


Рис. 5. Схема фрагмента микропрограммы кодирования: 
К — текущий остаток (в регистре РІ микропроцессора) ;. Р — об- 
разующий полином (в 32); С — текущий байт ходовой последо- 
вательности (в Ко); СТБИТ — счетчик бит (в 23) 


исходную кодовую комбинацию разбивают на /-разрядные блоки (в на- 
шем случае | взято равным разрядности микропроцессора). В памяти 
хранится таблица, содержащая 2’ строк, причем адрес строки равен 
численному значению /-разрядного блока, а содержимым строки яв- 
ляется г-разрядньи остаток от деления на образующий полином этого 
блока, дополненного со стороны младших разрядов г нулями (г — сте- 
пень образующего полинома). Время кодирования при использовании 
табличного метода не зависит от структуры кодовой комбинации. 
Результаты расчетов времени кодирования (Тккд) приведены ни- 
же, причем для вариантов 1, 2 и З указаны максимальные значения. 


Варианты 2 3 п 21 31 


Така“ 10-8 | 11,0 0,8 


то | ол | 2 | 2,5 


Аналогично определены Тккв = Гдкв =® . 10-6 с. 
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На рис. 6 приведены графики, построенные по результатам рас- 
четов скорости передачи и коэффициента использования канала для 
рассмотренных вариантов. При расчетах было принято, что 009 и 
пс = (),2. ста. : 


р.108 битие С 


] 2 3 Дата оо са 


: = 
; А 9 4 5 1.105600 

0) 
Рис. 6. Характеристики двухполосной колъцевой сети. 


а — скорость передачи; б — коэффициент использования 
| канала 


Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

при изменении скорости модуляции имеются две области поведения 
средней скорости передачи информации: при Тккд < Ткд, Гккв < Гкв 
она возрастает с ростом И, при Тккд > Гкд она уменьшается и при- 
ближается к постоянному значению, определяемому быстродействием 
УЗО (микпроцессора); | 

различие в алгоритмах кодирования и декодирования приводит к 
существенной разнице скоростей передачи информации. Так, при коди- 
ровании и декодировании с применением табличных алгоритмов повы- 


шается скорость передачи информаци в 7—10 раз при больших скоро- 
стях модуляции; | 
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максимальное значение скорость передачи информации принимает 
при Тккд = Їкд и Тккв = Ткв, причем для табличного алгоритма при 
реализации УЗО на микропроцессорном комплекте К589 и выбранном 
протоколе интерфейса между физическим уровнем и уровнем звена она 
составляет 2—9 Мбит/с. Применение алгоритма деления при формиро- 
вании циклического кода приводит к снижению скорости до 0,2-- 
0,4 Мбит/с; 

максимальное значение коэффициента использования для алгорит- 
ма, применяющего при кодировании и декодировании деление, дости- 
гается в диапазоне скоростей модуляции до 0,4 Мбод, а для таблично- 
го до 2—5 Мбод. 
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УДК 621.383.82.001.2 В. С. Полутин, канд. техн. наук В. Ф, Ламекин 


ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
И ОПТИМИЗАЦИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ АНАЛИТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 


Рассматривается способ повышения эффективности статистического ана- 
лиза и оптимизации интегральных схем (ИС) методом моментов. Техно- 
логическую модель разброса параметров компонентов предлагается допол- 
нить статистическими связями между электрическими параметрами актив- 
ных компонентов, происхождение которых связано с физическими осно- 
вами функционирования таких компонентов. 


Развитие системы схемотехнического автоматизированного проек- 
тирования (САПР) радиоэлектронных схем включает в качестве ПОД- 
системы статистический анализ и статистическую оптимизацию радио- 
электронных схем, которая позволяет, с одной стороны, моделировать 
поведение схемы, изготовленной по некоторой заранее изученной тех- 
нологии, а с другой — осуществить оптимальный (по разным крите- 
риям) выбор компонентов схемы в условиях данной технологии. Точ: 
ность статистического анализа и оптимизации определяется принятыми 
методами статистического анализа, погрешностями вычислительных 
процедур при расчете выходных параметров схем, погрешностями ма- 
тематических моделей компонентов, входящих в схему. (Погрешности 
вычислительных процедур всецело определяются принятыми методами 
решения уравнений схемы и организацией вычислений здесь не рассмат- 
риваются). 

В настоящее время общепризнанными методами статистического 
анализа являются метод статистических испытаний — метод Монте- 
Карло (ММК) и аналитический метод — метод моментов (ММ). Под- 
робный анализ этих двух методов [1] показал, что в варианте, предло- 
женном в работе [2], точность ММ совпадает с точностью ММК. Даль- 
нейшее совершенствование ММ для статистического анализа и опти- 
мизации интегральных схем [3—6] показало сравнимость метода мо- 
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ментов и ММК не только по точности, но и по количеству расчетов схе- 
мы М, в особенности для схем небольшой сложности и с малым количе- 
ством типономиналов компонентов в схеме. у 

Погрешности математических моделей компонентов ИС умень- 
шаются благодаря усложнению моделей и увеличению вследствие этого 
‚числа параметров, описывающих модель компонента. | 
В связи с ростом степени интеграции ИС и усложнением матема- 
тических моделей компонентов ИС трудоемкость вычислений и объем 
занимаемой памяти ЭЦВМ для ММ становятся недопустимо большими 
и практически нереализуемыми. В целях уменьшения трудоемкости вы- 
числений и уменьшения занимаемой памяти разработан способ даль- 
нейшего повышения эффективности ММ. 


В работе [4] разброс параметра х компонента ИС представлен в 
виде: 


где х — математическое ожидание параметра компонента; 

д. — случайная величина с математическим ожиданием, равным ну- 
лю, обусловленная неоднородностью технологического процес- 
са производства ИС по площади кристалла и разбросом пара- 
метров компонентов в схеме; | 

д. — случайная величина с математическим ожиданием, равным ну- 
лю, отражающая непостоянство условий проведения операций 
технологического процесса и обусловливающая согласованные 
изменения параметров компонентов. 


Таким образом, рассматривается чисто технологический аспект 
происхождения разброса параметров компонентов и корреляции между 
ними. Помимо этого, между параметрами ряда компонентов может су- 
ществовать статистическая зависимость в силу физических основ функ- 
ционирования таких компонентов. Так, в работах |7, 8] отмечается силь- 
ная корреляционная связь между параметрами биполярных транзисто- 
ров и диодов в ИС. Конечно, происхождение этих связей отчасти так- 
же обусловлено групповым характером технологического процесса 
производства ИС, иначе между параметрами биполярных транзисторов 
и диодов существовала бы строгая аналитическая зависимость. При 
таком подходе параметры модели биполярного транзистора и диода 


можно разбить на независимые и зависимые (с точки зрения физичес-. 


ких основ работы биполярного транзистора и диода). Так, в работе [7] 
из 7 параметров транзистора независимым был выбран 1, а зависимы- 
ми — 6, в работе |8] из 18 параметров — 2 и 16, соответственно. Техно- 
логический разброс независимых параметров компонентов опишем мо- 
делью (1). Осуществим численную оценку выигрыша в необходимом 
числе вариантов расчета и объеме занимаемой памяти ЭЦВМ. 

Пусть в интегральной схеме: 

Т — количество типов (под одним типом компонентов как и в [4], 
понимаются компоненты с совпадающими законами распреде- 
ления их относительных параметров биполярных транзисто- 
ров); 

— количество типов биполярных диодов; 
К — количество типов других компонентов ИС. 
Всего в схеме (7+0 ++ 5) типов компонентов. 


Пусть далее в схеме: 
п; — количество биполярных транзисторов і-го типа (-- 1, Г); 


Ө, — количество биполярных диодов /-го типа (1=1,0); 
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ОП, — количество независим 
типа; 


ых параметров транзистора і-го 
Р, — количество 


зависимых параметров транзистора {і-го 
типа; 
К, = О, + Р, — общее количе 


5; — количество других компонентов ]-го типа (|- 1, Р); 


ство параметров, характеризующих тран- 
зистор 1-го типа; 
г, — количество независимых параметров диода /-го типа; 


і; — количество зависимых параметров диода /-го типа; 
81==Г,-- і, — общее количество параметров диода /-го типа: 

т; — количество параметров, описывающих другие компо- 
ненты ј-го типа. 


Тогда количество величин 6, в модели (1) при учете только неза- 
висимых параметров транзисторов и диодов равно: 
Т р Р 
па = У 10, Уве + У т. (2а) 
| р! = 
Если же вести расчет в соответствии с работой [4], то 


#1 


т. р Р | 
Пит Уак + У бд + У т. \ 


(26) 
ВИ 7—1 
Соответственно, количество величин ё, в модели (1) равно: 
| Т р е | 
пк = УИ - Ум Ути | (За) 
{= = = 
Т р о-в 
г Е 
2 == Ў К, -- 2 -- МУ Пр | (36) 
1=1 НЕ п = 
а количество коэффициентов корреляции между бк: 
р О Ге Т р Ге | 
в а: рр Б я у 
и >. аа Ут, р" Ре та ‚ (4а) 
1=1 1=1 ј=1 1—1 1=1 ј=1 
8р8 Т р Ге Т таа», Р 
И е 
= РАКЕ Мат Ути УК, + 
Е = 


е; - т. 
7 =1 и | 


Статистически зависимые параметры транзистора и диода можно 
представить в виде линейной комбинации их независимых параметров: 
0 

1 


5=1 


Хр = | аи НОУ 6. хо | [1 + За (хи) вр; (5) 


где с | Хр | — дисперсия аппроксимации зависимого параметра Хр, ЛИ- 
нией регрессии; 


и 


і Е: 
Х я = бр, —- > Өзр Хр, : 
$. 
і 


р, — равномерно распределенная в интервале 
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[-—1; = 0] слу 
чайная величина, которая накладывает на соотношения 


‚между параметрами транзисторов и диодов вероятност- 
ный характер; 


ар и 05р, — коэффициенты регрессии. 
Величины @р,; бзр,; 9хр,], как и выбор зависимых и независимых 
параметров, например, методом главных компонентов [9], определяются 


заранее на этапе исследования базового дедполовинс слово процессах по 
тестовъм транзисторам и диодам. 


Таким образом, дополнительно к матрице козффициентов корре- 
ляции объемом 5: необходимо хранить коэффициенты регрессии ар, И 
бъ, в количестве: 


ря Р р 
ЕЕ т = УР(О +) + УА (7 1. | (6) 
г=1 


і=1 
Общее число хранимых коэффициентов равно: 
$. = За, = доп. 


Оценим величины па +и;; еп а; 5 и 5% для примера, 
приводимого в [4], но используя данные работ [7] и [8]. Тогда Т=?2: 
0-0; В =1; п == 10; &=20; т = 1; К <-К [1 ]=7; 07 = 0 [7]= 1: 
р [= рг [71= в. К {8] = К 1818; 0, [8]= 05 [8]=2; р: [8] = р2 [8] = 16; 
(индексы в квадратных скобках указывают на заимствование данных 
из работы [7] или [8]). 


Результаты расчетов: 


п[7|=43; т! [7] =175; 5 [7]=27; 55 {7 |=105; 


1 
п[8]=65; п1181-417; 5 |81- 106; 55 191- 666; 
демонстрируют существенное уменьшение пи $. 
В целом эффективность предложенного способа по сокращению 
машинного времени при статистическом анализе или оптимизации, про- 
порционального п [6], аа быть охарактеризована коэффициентом КА»: 


р 
У п 1) (Ко 0) + У (и 0) 
К, =. =14+ Ё] = |-< ЕТ 


п 


(7) 
7А р Е | 

о а) 0, Во Ў (ЧЕ 1) ғу + д6 + 1) ту 

= ае: ј = 


„Для рассмотренных примеров К, [7]=4; К,„[8]= 6,4. Сокращение необ- 
ходимого объема памяти ЭЦВМ характеризуется коэффициентом К,: 


Т р (8) 
ЕН. К; = О) (И + У (аг) (2 + Е) | 


11=1 + Ач 


"Возвращаясь к рассмотренным примерам, получим: К, [71=3,9; 


К, 18]= 6,3 
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Более подробный анализ соотношений (7) и (8) при различных 
входящих в них параметрах позволяет сделать следующие выводы: 

наибольшее влияние на эффективность предложенного метода по 
ить машинного времени, т. е. на К,, оказывает отношение 

/ 
~ З Ўт, ам 0, |: чем оно больше, тем меньше К,. Косвенно данное: 
ПЕ А 8 [=1 
отношение характеризует класс схем. Для аналоговых ИС оно лежит в 
диапазоне 1—5, для цифровых — 0,2—1. Для АИС при 5 < КА, < 25 и 
0,04 < О/К, <1 К, может принимать значения от 1 до 5—6, а для 
ЦИС — от | до 16—20 в зависимости от отношения ПК, От степени 
интеграции К, зависит слабо: 

на сокращение объема занимаемой памяти ЭЦВМ, т. е. на К, су- 
щественное влияние оказывает количество типономиналов активных 
элементов ИС. Чем больше Т и Б, тем больше К,. Повышенное коли: 
чество типономиналов активных элементов характерно для АИС, так 
что эффективного сокращения занимаемой памяти ЭЦВМ следует ожи- 
дать при статистическом анализе и оптимизации этого класса схем. 
При 5 < К, < 25 и 0,04 < 0/4, < 1 КҚ, для ЦИС (1 < Г< 8) лежит 
в диапазоне 1 < А, < 6—19. От степени интеграции К; не зависит; 

при грубом статистическом анализе (низкая точность математичес- 
ких моделей активных элементов, 5 < А; < 10) предложенный метод 
конкурирует с ММК по трудоемкости для АИС, содержащих до 100—- 
120 активных элементов и для ЦИС, содержащих 120—150 активных 
элементов. При высокой точности статистического анализа 
(20 <А, < 25) для АИС — 70—100 активных элементов, для ЦИС — 
100—120 активных элементов; | 

при объеме памяти, выделенной для хранения значений козффици- 
ентов корреляции между бк, в 10 кбайт предложенный метод позволяет" 
грубо анализировать АИС, содержащие до 150—200 активных элемен- 
тов, ЦИС — до 500 активных элементов. При высокой точности для. 
АИС — 100—120 активных элементов, для ПИС — 950—400 активных 
элементов; | 

для статистического анализа сверхбольших ИС (СБИС), по-види- 
мому, следует переходить к методам статистического макромоделиро- 
вания фрагментов СБИС. Развитие технологии и переход к субмикрон- 
ной технологии должен в большей степени проявлять статистические: 
связи между параметрами активных элементов ИС и позволит исполь- 
зовать предложенный метод с максимальной эффективностью. 
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УДК 534.86 - 621.39 М. Л. Немировский, В. И. Игнатов, 
В. П. Ковешников 


МЕТОДИКА АППРОКСИМАЦИИ ОПТИМАЛЬНОЙ АЧХ 
ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКОГО ТРАКТА 


Разработана методика аппроксимации оптимальной амплитудно-час- 
тотной характеристики (АЧХ) усилительной части электроакустического 
тракта (ЭАТ) на основе метода наименьших квадратов. Показано, что 
аппроксимация оптимальной АЧХ предложенным методом обеспечивает 
лишь оправданное усложнение усилительной части ЭАТ с точки зрения 
максимизируемой функции. 


В работе [1] рассчитана оптимальная АЧХ  усилительной части 
ЭАТ и выполнен расчет разборчивости речи, обеспечиваемой проекти- 
руемым трактом. Результаты этих расчетов приведены на рис. 1 (кри- 
вая 1) и рис. 2. Из рис. | следует, что кривая К». опт (|) имеет спад в 
средней части и подъем на краях полосы пропускания ЭАТ. Зависи- 
мость Ё(]) (см. рис. 2) имеет более сложный характер изменения. Соот- 


ветствующая ей разборчивость формант А=26,4\, а разборчивость 
слов Й=92%. 
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Рис. 1. Амплитудно-частотные характеристики ЭАТ: 
1 — оптимальная согласно расчету; 2 — при аппроксимации по- 
линомом нулевой степени; 3 — при аппроксимации полиномом 
первой степени; 4 — при квадратичной аппроксимации 


Точно реализовать оптимальную АЧХ не представляется возмож- 
ным ввиду ее сложности. Поэтому представляет интерес аппроксимация 
‚данной АЧХ более простой зависимостью. Так как оптимальной АЧХ 


ЗІ 


соответствует максимальная разборчивость речи, то зависимость, ап- 
проксимирующая кривую оптимальной АЧХ, должна иметь наименьшее 
отклонение от нее, чтобы разница между максимальным и полученным 
значениями разборчивости речи была наименьшей. При аппроксимации 
используем метод наименьших квадратов, а в качестве аппроксимирую- 
щей функции по этому методу выберем полином В степени д 


КОО 10 ЕЕ Е АСБ Е (1) 
где Г; — средняя частота полосы равной разборчивости; 
і= 1... п-- число полос равной разборчивости, учитываемых при рас- 
чете. 
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Рис. 2. Зависимость уровня ощущения речевого сигнала от 
частоты при оптимальной АЧХ ЗАТ 


Самой простой аппроксимирующей функцией будет горизонталь- 
ная прямая, соответствующая (1) при д--0. 

Из классического метода наименьших квадратов следует, что коэф- 
фициент До равен среднему арифметическому значению ординат кривой 
Кар. опт (7), что составляет, согласно рис. 1, 91,4 дБ. В связи с этим 
представляет интерес оценить разборчивость речи, обеспечиваемую ЭАТ 
с прямолинейной АЧХ, и возможность применения классического мето- 
да наименьших квадратов к аппроксимации его оптимальной АЧХ. 

‚ Для этого был составлен алгоритм расчета Е, - Къ). Так как 
зависимости р-|(Е) и "=К А) представлены только графически, 


пришлось их аппроксимировать аналитическими выражениями соответ- 
ственно: 


р = 0,028 Е -- 0,18 для 20 дБ> Е > 0; (2) 
р = ехр [0,09 (Е — 14,875) — 0,082 для Е < 0; (3) 
И — [1 — ехр(— 0,087 А) 100, (4) 


где А и Ў выражены в процентах. 
Погрешность аппроксимации функции р=/ (Е) при 20 дБ> Е >0 не 
хуже +0,01, а функции И =/(А) при 0,5>А>> 0,13 — не больше + 0,500. 
На рис. З представлены зависимости Е, -/ (Кр) для каждой поло- 
сы равной разборчивости при изменении К, ОТ Кр.ш + 77 ДБ до 


Кър. тах =108,6 дБ (согласно рис. 1). Эти зависимости позволяют рас- 
считать разборчивость речи не только для горизонтальной, но и для 
любой другой аппроксимации оптимальной АЧХ ЗАТ, не прибегая к 
помощи ЭВМ. На рис. 4 приведена зависимость Я=](К+р) для тех же 


значений Кур, что и на рис. 3. Из рис. 4 следует, что максимум разбор- 
чивости слов № = 82,64 соответствует К, =95 дБ, а не Кр =91,4 дБ, 
при котором # = 82,1%. Допустим, что погрешность расчета разборчи- 
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вости речи составляет +19, тогда разброс коэффициента усиления 
электроакустического тракта АК, при котором обеспечивается Ў = 
= (82,6- 1,0) %, будет равен 9 дБ. Этот разброс получен как разница 
между значениями 99 и 90 дБ при И=81,5%' справа и слева от макси- 
мального значения разборчивости слов 82,6%. Таким образом, класси- 
ческий метод наименьших квадратов вполне допустим для аппроксима- 
ции оптимальной АЧХ ЭАТ, хотя при этом не обеспечивается макси- 
мально возможная разборчивость речи для заданных условий эксп- 
луатации. 
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Рис. 3. Зависимость уровня ощущения речевого сигнала от 
козффициента усиления ЗАТ в полосах равной разборчи- 
вости 
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Рис. 4. Зависимость. разборчивости слов от ко- 
зффициента усиления ЗАТ | 
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Как известно, коэффиицент А, полинома (1) определяется из ус- 
ловия минимума суммы квадрата ошибок. В рассматриваемом случае 
ошибка определяется из соотношения 


Е; — К тр. опта (407? аро А,). (5) 


Очевидно, что весовой коэффициент ошибок в уменьшении разборчиво- 
сти речи будет неодинаков. Если в качестве весовых коэффициентов 
ошибок выбрать максимальные значения Ех, соответствующие 
Ктр. оптіз ТО < 


Е; — Ер тах [Азр. опт = (А, 71 = С ТЕ А );, (6) 
а сумма квадратов ошибок | 
М- У = Ў Е? пах [Кар. оог (А7 +... + А). (7) 
1=1 і=1 | | 


ОМ | 
Условие минимума суммы квадратов ошибок тъ. =0 приводит к сис- 
теме уравнений: 220 


АЕ АГУ иа а АУЕ = 
1—1 


г і=1 


п 

зе 2 ка 9 : 

ке”. а е аа 2 
Неа 


Е. Е.А, = 
1=1 В іс) 
(2:48) 


тр. опті г тах ? 


ЕЕ У Ка Е? 


2—1 


АУЛ, ар А, У та: че | 


16 і=1 с ПЕЗД 
п 
Еа 2 12 
ги К опт Е , 
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из которой определяется коэффициент А, полинома (1). 


Как видно, система уравнений (8) отличается от ‘системы, соответ- 
ствующей классическому методу наименьших квадратов, наличием мно- 
жителя Е? лах ВО Всех слагаемых системы уравнений (8). 


При 4=0 из (8) получаем средневзвешенный коэффициент 


п 
2 
> Кт. опт $ Е? тах 
А = = (9) 


п 

2 
> Е; шах 
1=1 


Отсюда, используя данные рис. 1 и 2, имеем 4=95 дБ, что совпа- 
дает с Кур =95 дБ (согласно рис. 4), при котором обеспечивается для 


данной формы АЧХ максимальная разборчивость речи. 
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С целью повышения разборчивости речи аппроксимируем опти- 
мальную АЧХ ЭАТ полиномом первой степени. В этом случае при 9=1 
система уравнений (8) имеет вид: а: | 


А | | 

52 Ктр. опт 7 Ї, 25-5 ; 

Дора | Е а. | | (10) 

А, Е А Е > Ко. опт і Ёў шах * 
Це 


п п 
А Еа А, У Еа == 
ЦЕЗИ 


1=1 


і=1 [=] 


ЫЕЕЕ 


Отсюда 


п п 


а 
1 
2 о ч 2 
7 УК опті Л Ег шах — п У ВТ ах — Кур. опт і Ё шах 
і=1 9 1=1 = А 
| Е 


= а - | (0) 


А6 а <->, Я 8 иа № Е} тах ——— 


5 х 
ДА, т 3 У Ко И АУЕ а (12) 


г 211 


Используя данные, представленные на рис. 1 и 2, получаем До= 3,6 
и А, =87,17. Тогда полином (1) при д-- | имеет вид | 


В (Г) = 3,6 № + 87,17. (13) 


На рис. 1 кривыми 2 и З изображены аппроксимирующие опти- 
мальную АЧХ полиномы (Ко и К!) нулевой и первой степени, соответ- 
ственно. При линейной аппроксимации оптимальной АЧХ ЭАТ разбор- 
чивость слов составила 89%, что меньше максимально возможной раз- 
борчивости речи, обеспечиваемой ЭАТ с оптимальной АЧХ. 

Оценим влияние квадратичной аппроксимации оптимальной АЧХ 
на разборчивость речи. В этом случае при д--2 система (8) принимает 
вид: : 


п п Е п п \ 
А, У Еа я А, Дора аа + 4. > Бота = У Ко опт і РР тах і 
п п | п п 
% ь\ | Е - - А 
А, > Ва ер А, Ў Ета ая А, ХЕ аа тт У Ко опт і 7, Вох ? (14) 
НЕЯ ГЕС | 


5 | г 


п п п п 
А, ОН ик А, Ул Есе зи А, Ура ва У Ко опт Е тах г 


1=1 == і=| і= 1 


Коэффициенты А, находятся по формуле Крамера 
Ад 
с == рита ) (15) : 


где А — определитель системы (14), а А есть определитель, у которого 
4-й столбец заменен правой частью системы (14). Рассчитать коэффи- 
циенты А, вручную довольно сложно, поэтому целесообразно восполь- 
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зоваться стандартной программой для решения системы уравнений (14). 
Затем по найденным значениям коэффициентов А,  конкретизируется 
полином (1) для 9=2: 


Р, (7) Е А. та А, Л, + А, та си (7;), (16) 


который показан кривой 4 на рис. 1. 

Разборчивость речи ЭАТ с квадратичной аппроксимацией опти- 
мальной АЧХ составила 17 = 91,5%, что практически совпадает с мак- 
симальным значением #7 = 92%. Квадратичная форма АЧХ ЭАТ может 
быть реализована на резистивном усилителе с горизонтальной АЧХ, 
нагрузка которого зашунтирована последовательным колебательным 
контуром, причем резонансная частота этого контура соответствует 
минимуму параболы согласно (16). Такой усилитель не вызывает труд- 
ностей в реализации и настройке. 
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УДҚ 621.395.61.03 С. А. Дмитриев, М. В. Фунтиков 
МЕТОД РАСЧЕТА ДОПУСТИМЫХ ПОТЕРЬ В АНАЛОГОВЫХ ВОЛС 


Рассматривается метод расчета допустимых потерь в аналоговых 
ВОЛС, заключающийся в определении минимально допустимой мощности 
оптического сигнала, при которой будет соблюдаться отношение сиг- 
нал/шум. Определяются составляющие шума и выводится общее выраже- 
ние для минимального тока сигнала. 


Для определения допустимых потерь в аналоговых волоконно-оп- 
тических линиях связи (ВОЛС), требований к элементам ВОЛС (излу- 
чатель, волоконно-оптический кабель, разъем, фотоприемник) и опти- 
мальных режимов их работы необходимо знать минимально-допусти- 
мую мощность оптического сигнала, при которой будет соблюдаться 
требуемое отношение сигнал/шум. Минимально-допустимая мощность 
сигнала Руа определяется уровнем шумов на выходе приемного уси- 
лителя, поэтому рассмотрим возможные источники шумов в приемнике 
оптического сигнала. 

Дробовой шум фотодиода. Ток, вырабатываемый в фотодиодах при 
засветке их оптическим сигналом, состоит из отдельных носителей, по- 
этому на постоянный, либо изменяющийся ток фотодиода накладывают- 
ся нерегулярные колебания, соответствующие случайным колебаниям 
электрической энергии. Дисперсия дробового шума фотодиода равна [1]: 


Ели 
где е — заряд электрона; | 

Гф — постоянная составляющая тока, проходящего через фотодиод; 
А — полоса усиливаемых частот. | 

Шум биений между спектральными составляющими источника из- 


лучения. Источник излучения (светодиод) имеет широкий спектр излу- 
чения, поэтому в волоконном световоде присутствуют хроматическая и 
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межмодовая дисперсии, из-за которых в фотодетекторе возникает шум 


биений: 
А А 
АИ ыы Та 
АП АЕ 
где Г, — сигнальный ток фотодиода; 
АИ — ширина спектра источника излучения. 
Так как в нашем случае Л} < АП, то 


пада, 


съ 
с № 


Е (2) 


Шумы фонового излучения. Число фотонов, принятое в единичном 
интервале частот фотоприемником площадью $5.п, выражается шоро 
мулой Планка [1]: 


ЭИ 


где с — скорость света в вакууме; 
А — постоянная Планка; 
к — постоянная Больцмана; 
Т — абсолютная Демисрата: 
|-- частота излучения. 


Считая > 1 и интегрируя в полосе пропускания фотоприем- 


ника, получим 
59 аш В/2) 


КТ 
В?/с?е 3 


=н 


где ѓо — средняя частота полосы пропускания фотоприемника; 
В — полоса частот фотоприемника. 
Эти фотоны вызывают в фотоприемнике ток [1]: 


фот = ёй 11, д. ? 


где тф. х — квантовая эффективность фотоприемника. 
Из-за квантовой природы излучения появляется квантовый шум 
средней мощности [1]: 
Ри 72 


который дает шумовой ток в фотоприемнике: 
Ркв 
Һ ў ЕА АЛ 


| Ты кв = тфа А Ј?. | (3) 

Шумы перекрестного излучения. В ВОЛС, в которых источники и 

‘приемники излучения конструктивно расположены в одном разъеме, 

часть излучения светодиода может попадать на расположенный рядом 

фотодиод. Юроме того, волоконно-оптический кабель обычно содержит 

несколько волоконных световодов и излучение из одного попадает в дру- 
гой. Мощность перекрестных помех можно выразить формулой: 


В =й; Браз Ста ие: (п> нЕ 1) Ва Дои Е. | (4) 


где п, — количество светодиодов в разъеме, 
Ва — мощность светодиода, теряемая в разъеме, 


ИЕ ет... Д; 
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Каз — коэффициент развязки разъема; 
по — количество световодов в кабеле; 
Р ин — мощность излучения в линии; 
Клин — коэффициент развязки линии. 


Рраз = Ра (1 = Аз) а Ра == РЕКЕ р 


где Р,, — мощность излучения светодиода; 
Къв — коэффициент ввода. 
Подставив эти выражения в (4), получим: 


Ра. = Е сх Ще, 
ОЕ 1 Ко е А.) Ер (по 25 1) Ка: Да 


Переменная составляющая перекрестного излучения дает ток по- 
мехи на выходе фотоприемника: 


Рпер Ист рада 
Ир — е Хед РВ. == фу Два › 


где Р, — переменная составляющая мощности излучения светодиода. 
о г ро Ред 2 
Г лер = ©” Тод | ПА Бей Е | (5) 


Шумы приемного усилителя. Фотодиод является источником сиг- 
- нального тока, т. е. источником с большим внутренним сопротивлением, 
поэтому для оценки влияния усилителя на чувствительность удобно ха- 
рактеризовать шумы усилителя эквивалентным шумовым источником 
тока на выходе. 

На рис. 1 приведена эквивалентная схема приемника оптического. 


сигнала [2]. 


Рис. 1. ен схема приемника опти- 
ческого сигнала: 


2 | == 
7, фл — шумы фотоприемника; Үфп — выход: 
ная проводимость фотоприемника; Уьұ = 
входная проводимость усилителя; Ги, ус — ЭК- 


вивалентный шумовой ток усилителя; А — не- 
шумящий усилитель с бесконечным входным 
сопротивлением 


- На рис. 2 показана частотная зависимость эквивалентного шумово- 


го тока для полевых и биполярных транзисторов. 
Складывая значение всех шумов по п.п. 1—4, получим значения 


шумов фотоприемника: 
7. фи: — а. др + Гоу а е аса 
38 


Раскроем значения составляющих шума фотоприемника по форму- 


лам (1), (2), (3), (5): 


Ау Ё: 
ГА. фа де А -- 21/5 — х7 а + е? иа. =: Кёр. (6) 
Так как 
1 == Г. порта 
где Г, — постоянная составляющая тока сигнала; 
г. — постоянная составляющая тока перекрестного излучения; 
І. — темновой ток фотодиода, 


то (6) можно записать в следующем виде: 


=> Р. | 
ТЗ а де А (1, елт, еды К 


оласе а )- 2 Е тке (7) 
за ЗАО Тфа 74 сте 7 фл ру пер * ( : 


ат 
О > 


\ А? я 
Геі, [47 р 


Рис. 2. Эквивалентный шумовой ток 
на входе усилителя: 
1 — для полевого транзистора 
КИЗОЗВ; 2 — для биполярного тран- 
зистора КТЗ42Б 


Шумы на выходе усилителя: 
72 72 
ЕЕ экв — == Ив, ус =} Га. фп е 


Из (7) видно, что имеются составляющие шумов, зависящие и не- 
зависящие от полезного сигнала: | 


Та = — + 2еАЛ, + В, 
где | А | 
-- Р. 

72 = 2еА/ [епт о 


2 = 
жет (АЛ? + ез, (Ра) Ка, Та е. 


Тогда отношение сигнал/шум на выходе усилителя приема: 


ВЕ юны 
иа а ди СЕРНЕ 
‚= У 2 ж пе. ро 2 
ш. экв Ре, 218—1 


Отсюда можно определить минимальный ток сигнала, при котором 
еще будет выполняться заданное отношение сигнал/шум: 


Це ри о при 
ао пе о БЕЯ о 2 А0 | 


ара Ката А 2 1 А 
ци а тта ии. АЕ. 


(АЛ) (В) \ 02 ло АЛ 8° АО 
Г Аа А пая А ША 
2 | ж. ЕН. + 4 | —— --2 ге ) (8) 
елу (207 АО е? (А у) 0? ЛИ 
д2едў | 
где /пред = е предельное значение (минимальное) тока 
о с 
0: Аи 


топриемника, когда нет шумов, не зависящих от сигнала. 


Из (8) видно, что [пи зависит не только от характеристик зле- 
ментов ВОЛС, но и от заданных параметров полезного сигнала, которые 
определяются структурой системы связи и видом модуляции оптичес- 
кого сигнала. Поэтому расчет минимально возможной мощности необ- 
ходимо проводить применительно к конкретному типу модуляции, а 
именно — модуляции интенсивности излучения непосредственно сигна- 
лом речевого спектра. Для расчета используем следующие характери- 
стики сигнала: 

полоса частот 150--7000 Гц; 

коэффициент нелинейных искажений 2% при номинальном уровне 
сигнала (—3,5 дБ относительно нулевого измерительного уровня 
0,775 В); 7% при максимальном уровне сигнала (-13,5 дБ относитель- 
но нулевого измерительного уровня 0,775 В); 
| уровень шума — 60 дБ относительно нулевого измерительновь уров- 

ня.0,775 В. 
Исходя из этих характеристик, постоянная составляющая тока фо- 
„ тодиода равна +18 дБ относительно нулевого уровня. Следовательно, 
требуемое отношение сигнал/шум @, =78 дБ (= 8000). 
Подставляя значения О, =8000; А-- 104 Гц; АИ=101 Гц; па == 


—0,4 А/Вт: ю-4,5- 10! Гц; й=6,62:10-3* Дж: с; Ра =10 млВт; Ра = 
=] млВт; Кнер <10-7; п-9,4 . 103. 50. п В формулу (8) и сокращая чле- 
ны, значения которых пренебрежимо з малы, имеем: 


Гол = 23-10" 1 анс = + 1,8. 107 /. + 0,55- 1022 1, ус 1). 


Результаты вычислений Гола И Рап ДЛЯ фотодиодов ФД-8К и 
ФД-252, работающих с усилителями на полевых и биполярных транзи- 
сторах, приведены в таблице. 
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Характеристики 


Тип фотодиода 
Ф 65 шт, (А) | Риш, (Вт) Риш, (ОБм) 

ФД-8К (усилитель на полевых тран- 

ЗСО я ме но реа 15:6:10-- --28, 1 
ФД-ВК (усилитель на биполярных |. 

транзисторах) . и ан, 5 170210257 2726-10-17 225,6 
ФД-252 (усилитель на полевых тран- 

Вера Мр исме о 2102 бр? —31,7 
ФД-252 (усилитель на биполярных 

пранзистораху а: ТОЕ" 19,25.10-1 20,2 


Данные таблицы показывают, что более перспективно использова- 
ние усилителей на полевых транзисторах и р-1-п фотодиодов (ФД-252, 


ФД 8 К-р-п фотодиод), которые позволяют обеспечить больший энерге- 
тический потенциал аналоговой ВОЛС. 
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УДК 621.383.52 Кандидаты техн. наук Г. Н. Котович, 


В. Ф. Ламекин 


ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ НИЗКОСКОРОСТНЫХ КОДЕКОВ 
С ДЕЛЬТА-МОДУЛЯЦИЕЙ 


Рассматривается структура низкоскоростного дельта-кодека, в котором 
ограничение скорости входного сигнала производится с помощью расчле- 
нения полосы частот, занимаемой входным сигналом, на 3—4 перекры- 
вающихся частотных поддиапазона с последующей компрессией сигна- 
лов по уровню в пределах каждого поддиапазона. Приводится методика 
его расчета для равномерного спектра. 


Под низкоскоростными следует понимать такие кодеки, у которых 
тактовая частота в два—четыре раза превышает верхнюю частоту спек- 
тра входного сигнала. При преобразовании ограниченных по спектру 
речевых сигналов значения тактовой частоты обычно лежат в пределах 
от б до 12 кГц. Известные приемы оптимизации цепей компандирования 
кодеков для обеспечения заданного качества разговорного тракта, ко- 
торые применялись при обычной ДМ [1—5], при низкоскоростной ДМ 
неприемлемы, так как, во-первых, незначительна корреляция сигнала 
между соседними отсчетами тактовой частоты, и во-вторых, велика ве- 
роятность наступления режима перегрузки при небольших скоростях 
изменения входного сигнала. , Поэтому основной метод, используемый 
при построении низкоскоростных кодеков [6, 7], заключается в разум- 
ном ограничении скорости изменения входного сигнала, не приводящем 
к заметному ухудшению качества преобразуемых сигналов на передаю- 
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щей стороне и восстанавливаемых — на приемной. Если при обычной 
ДМ основным критерием качества является защищенность сигнала 
(т. е. выраженное в децибеллах отношение сигнал/шум), которую необ- 
ходимо обеспечить в заданных динамическом и частотном диапазонах, 
то при низкоскоростной ДМ основными качественными характеристи- 
ками являются субъективные параметры, такие как разборчивость, на- 
туральность и естественность речи [8]. В настоящее время отработаны 
в математическом виде или в виде таблиц соответствия функциональ- 
ные взаимосвязи между субъективными и объективными параметрами 
оценки качества речевого сигнала, и поэтому очень трудно научно 
обоснованно подойти к выбору структуры низкоскоростного кодекса. Ви- 
димо, по этой же причине в литературе отсутствуют методы расчета 
качественных характеристик, параметров функциональных узлов струк- 
турных схем низкоскоростных кодеков. · | 

При общем подходе известные технические решения, применяемые 
при реализации низкоскоростных кодеков, можно разделить на две ос- 
новные группы. 

К первой группе относятся кодеки [6, 7], в которых ограничение 
скорости входного сигнала производится с помощью расчленения поло- 
сы частот, занимаемой входным сигналом, на 3—4 перекрывающихся 
частотных поддиапазона с последующей компрессией сигналов по уров- 
ню в пределах каждого поддиапазона (рис. 1 и 2). 


т. 
0) — УЛ о и, 1 
г: А + ПФ] В, СФ иэ, | І 
И (Е) Е — = -— —— риа = на) я 
| : 
Г. Ша 


Грим. | 
г ТА 


Рис. 1. Структурная схема низкоскоростного кодера с обрат- 
ным управлением 


Рис. 2. Структурная схема низкоскоростного кодера с анало- 
| говой обработкой выходного сигнала 
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Ко второй группе относятся прогностические кодеки [10], в которых 
адаптация осуществляется в соответствии с алгоритмом работы цепи 
компандирования, основанном на вычислении прогностических коэффи- 
циентов в результате анализа изменения плотности цифрового ДМ сиг- 
нала на интервале двух или трех тактовых интервалов (рис. 3). 


Вх. И 
р ЕЕ 
(Е). та | 
Ў, РЕ. 
! | | 

РИ иа 


Рис. 3. Структурная схема низкоскоростного. 

кодера с формированием сигнала управления 

шагом квантования в соответствии с корреля- 
ционными свойствами речевого сигнала 


В литературе описаны также низкоскоростные кодеки [9], в кото- 
рых применяются хорошо известные методы построения цепей компан- 
дирования. Возможность. снижения тактовой частоты достигается в них 
за счет получения сигнала управления шагом квантования непосредст- 
венно из входного аналогового сигнала (рис. 4} или за счет ограниче- 
ния спектра входного сигнала по полосе (рис. 5). В первом случае ус- 
ложняется процесс декодирования ДМ сигнала из-за необходимости 


Пи ЕГ Вых. 
ра Е 2 н Е 
г) (8 И <- ИМ НЗ |у, (Е) 
а вЫ 
в 
д в е5 ди 


ѓе, < 06к и 


Рис. 4. Структурная схема низкоскоростного кодера с 
прямым управлением 


ВАХ. 


Ис 


Рис. 5..Структурная схема низкоскоростно- 

го кодера с обратным управлением и обра- 

боткой сигнала в спектре сосредоточения 
максимальной энергии речевого сигнала 


43 


передачи сигнала управления шагом квантования по отдельному вре- 
менному каналу, а во втором — ухудшаются разборчивость речи и уз- 
наваемость говорящего абонента за счет исключения высокочастотных 
составляющих спектра речевого сигнала. 

Классическим вариантом построения низкоскоростного кодера с об- 
ратным управлением является структурная схема, представленная на 
рис. 1, где К — компаратор, Т — тактируемый триггер задержки, ПФ — 
полосовой фильтр, В — выпрямитель, СФ — слоговый фильтр, НЭ 
нелинейный элемент, реализующий операцию возведения в степень 
входного сигнала, С — сумматор, АИМ — амплитудно-импульсный мо- 
дулятор, И — интегратор. В общем случае кодер может иметь и инди- 
видуальных цепей компандирования (ЦК), число которых ограничи- 
вается спектром преобразуемого входного речевого сигнала О(Е) и ха- 
рактеристиками применяемых полосовых фильтров. В задачу анализа и 
расчета качественных характеристик такого кодека входит выявление. 
числа п индивидуальных цепей компандирования, выбор характеристи- 
ки нелинейного элемента, оценки величины отношения сигнал/шум. Ис- 
ходными данными для решения такой задачи являются тактовая часто- 
та Г, частотный Л} и динамический Р диапазоны изменения входного 
аналогового сигнала. | 

При анализе качественных характеристик исследуемого кодера бу- 
дем считать, что на входе действует гармонический сигнал, амплитуда 
которого может меняться в пределах от О,„ ып до Ирак, и что ПОЛОСО- 
вые фильтры реализованы с применением АС звеньев (рис. 6). Как 


(7 02 


Рис. 6. Схема полосового фильтра 


правило, кодером нужно обеспечить неискаженную передачу либо рав- 
номерного спектра входного сигнала, либо усредненного энергетического 
спектра речевого сигнала (рис. 7). В обоих случаях разбиение на час- 
тотные поддиапазоны производят таким образом, чтобы независимо от 
числа поддиапазонов в сумме получить огибающую, близкую к огиба- 
ющей спектра входного сигнала. Если схема полосового фильтра из- 
вестна (см. рис. 6), то, зная модуль коэффициента передачи К(о) каж- 
дого звена 


ре : 07 1 
С (о) ИТ (ет) да С ( ) 
1 
К == Ф 


где о — текущая частота; т1, то — постоянные времени звеньев фильтра, 
можно построить частотную характеристику для каждого поддиапазо- 
на и тем самым определить для них центральные частоты И, р, В, Ра: 

В случае равномерной частотной характеристики максимальные 
амплитуды входного сигнала на каждой центральной частоте будут 


равньимежду собой, т в. по От о. От, тах. 
Для речевого сигнала амплитудные значения гармонического сиг- 
нала, соответствующие значениям С1(!), С В,..., С, ({) и воздейст- 
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вующие на вход кодера, будут различными, а, следовательно, и условия 
перегрузки в пределах каждого частотного поддиапазона будут на каж- 
дой центральной частоте различными: 
() << Оле . | 
та тах ся 9) т 7А ; | 
( (3) 
о. | 
От, | 
где ди.х — Шаг квантования, соответствующий границе перегрузки. 
Таким образом, при анализе низкоскоростных кодеков необходимо 
пользоваться не одним, а несколькими входными эталонными гармони- 


ческими сигналами, каждый из которых строго соответствует своей 
центральной частоте, причем в точках Ст, Соло. С И рие И) необ- 


К/ К тах 


Огибающая спектра 


Рис. 7. Частотные харак- 
теристики кодера: 
а — в случае равномер- 


ного распределения спек- 2) 
тра входного сигнала; 
6 — в случае речевого В(Е) 
сигнала 
0гибающая 
спектра. 


Я 


ходимо выполнять условие перегрузки (3). Отношение сигнал/шум на 
границе перегрузки при максимальных значениях амплитуд входных 
испытательных сигналов будет также максимально и равно, соответст- 
венно, [2]: | 


ў? | 
ра 
сЕ 
с 1 | 
Теа | (4) 


рза; тах -- 0,038 


И шах — 0,038 


З 
[Ра ый шах = 0,038 и А 
| ТАКА 


“Для оценки величины отношения сигнал/шум в пределах заданно- 
го динамического диапазона изменения входного сигнала на частотах 


Г, №, .. [№ следует использовать известные выражения для ЛДМ [2]: 
ВАО ее 
а 
5247 
аа 
[2682 == З 5 
Ал (5} 


РР ва —= ——, 
Производя с помощью выражений (1) — (5) разбиение спектра входно- 
го сигнала на частотные поддиапазоны, определив центральные часто- 
ты и оценив величину максимального отношения сигнал/шум, можно: 
приступить к составлению алгоритма работы индивидуальных цепей 
компандирования. Для этого достаточно исследовать одну из цепей 
компандирования, например ЦК; (см. рис. 1), а полученные результа- 
ты обобщить на каждый частотный поддиапазон. Как показано в ПИ, 
_ напряжение на выходе СФ, У. связано при разомкнутой петле обрат- 
ной связи с параметрами входного сигнала и параметрами кодера сле- 
дующей функциональной зависимостью [14]: 


Е Е | 
Уи = У 1- (ез), (9) 
где Ё — размах напряжения ДМ сигнала У(#) на входе цепи компан- 
дирования; 
У — амплитуда напряжения У (#) на выходе ДИМ: 
т — постоянная времени интегратора; 
®=2л/ — круговая частота входного гармонического сигнала. 
Переменными в полученном выражении являются Па, и И, позто- 
му для упрощения дальнейших выкладок введено обозначение 


2 И! Ж (вт)? = а. 


Т 


с учетом которого выражение (6) принимает следующий вид: 
| т 


ўс = а > ° | | (7) 


Напряжение У; поступает на нелинейный элемент НЭ, основное наз- 
начение которого обеспечить требуемое сжатие входного сигнала в пре- 
делах его изменения, т. е. в пределах динамического диапазона. Для 
этого, как правило, используется степенная взаимосвязь между И, и 
Ка, которую в общем виде можно представить как 


ТИ, (8) 
где ү — коэффициент пропорциональности, учитывающий размерность; 
И н. ‚ — показатель степени. 
С учетом (7) последнее выражение примет следующий вид: 
В Др 
та | и (9) 
1 
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При замкнутой обратной связи [11] алгоритм работы цепи компан- 
дирования можно представить в виде системы уравнений 


рее 

= А Е е 

И РЕДА (10) 
ИИ. 


Дельта-модулированный сигнал У(1) на каждом дискретном интер- 
вале времени Г. может принимать значение 0 или 1. Понятно, что пе- 
редача сигнала через АИМ происходит при значениях У(Т. ) =1, что бу- 
дет соответствовать значению напряжения на интеграторе + У. Так как 
анализ работы цепи компандирования ведется в пределах одного частот- 
ного поддиапазона, то У=У;. Следовательно, систему уравнений (10), 
представляющую собой алгоритм работы исследуемой цепи компанди- 
рования, можно записать в окончательном виде: 


(11) 


На практике имеет место не ЛДМ, подразумевающая применение 
‘идеального интегратора, а экспоненциальная ДМ (ЭДМ). Для ЭДМ 
выражение отношения сигнал/шум имеет отличие от (5) [2]: 


Бе 


Рур. ав 5 о 
У. АЛ 


(12) 


Из выражения (12) следует, что эффективность работы цепи ком- 
пандирования будет максимальной, если обеспечить постоянство отно- 
шения И„/У, так как в этом случае отношение ГР./Р | будет неизмен- 
ным в пределах всего динамического диапазона изменения входного 
сигнала. Важно не только обеспечить постоянство И»„/У, но и максимум 
отношения [Р./Рь» |, т. е. выбрать № таким образом (11), чтобы рабочая 
точка дельта-кодера в пределах Ум ши — С,„ ах Все время находилась 
вблизи границы перегрузки. | | 

Решая систему уравнений (11) относительно напряжения И1, уп- 
фавляющего интегратором, получаем: | 


ЛЕБ 94. 
и, Илаков (13) 


В результате анализа полученного выражения можно сделать сле- 
дующий важный вывод: с увеличением показателя степени А нелиней- 
ного элемента напряжение У; начинает изменяться практически про- 
порционально уровню входного сигнала 


Е-+1 | і { 
И | (14) 


и, следователъно, величина отношения сигнал/шум (12) остается прак- 
тически постоянной во всем динамическом диапазоне изменения вход- 
ного сигнала. | 
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Если рассмотреть полученный результат с точки зрения минимиза- 
ции тактовой частоты, то можно использовать хорошо известное выра- 


жение [3], [14]: 
РЯ ща [Р/Р] а АЛ 15 
о А Пе Дена | ЕЕ 5 (19) 
УРРА] |У + За у/ 12а 


ае носро изменение отноше- 

[ЧУ ния сигнал/шум в пределах дина- 
мического диапазона изменения 
входного сигнала; 


а= — параметр, учитывающий неидеаль- 
дъ ность интегратора; 
|Р./Р ваш — отношение сигнал/шум, которое 
требуется обеспечить кодером. 

Для того чтобы использовать выражение (15), нужно решить сис- 
тему уравнений (11) относительно параметра [(’„/У], входящего в вы- 
ражение (12). | 

Вычисления приводят к следующему соотношению: 


а= | 
ОУ] = те, (16) 


РЕЙ 
14 


где РР - 


с помощью которого можно вычислить МР./Р.), входящее в выраже- 
ние (15), 


АЕ 
А |Р./Р | = Дт У пах. а? (17) 
[Оа Уил 
где о — амплитудный диапазон изменения входного сигнала. 

Полученное выражение, каки (14), указывает на необходимость 
увеличения показателя степени нелинейного элемента, что в данном 
случае приводит к уменьшению тактовой частоты. 

В качестве критериев ограничения величины показателя степени Ё 
сверху могут. быть взяты ‘различные факторы: эффективность по сниже- 
нию тактовой частоты с увеличением №, нестабильность остаточного за- 
тухания, аппаратурные затраты. 

Для количественной оценки скорости снижения тактовой частоты 
при увеличении №, стремящейся к минимально возможному своему зна- 
чению при А|Р Ра =1 (15), на рис. 8 показаны расчетные зависимос- 


р ГРев] 


Рис. 8. Зависимость изменения отно- 
сительной величины отношения сиг- 
нал/шум от показателя степени к 
нелинейного элемента при разных 
значениях динамического диапазона 
входного сигнала: 
1— Д=40 дБ; 2— Д=33 дБ; 
ЗД =95 16 


Я а 


ии ОБА 


ти УД[Р.Р,,| + (Е) для трех различных значений динамического диа- 
пазона 0. Из графика следует, что при А > 4, функция практически не 
меняется с ростом А, причем мало зависит от величины Д, т. е., исходя 
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— 


из этих позиций, на практике можно выбрать к, равным не более че- 
тырех. 

С точки зрения остаточного затухания, характеризующего неравно- 
мерность амплитудной характеристики кодека при неидеальности пара- 
метров цепей компандирования кодера и декодера, влияние величины № 
можно исследовать при использовании функциональной взаимосвязи 
между напряжениями на входе кодера и выходе декодера [12]: 


С учетом выражения (13) полученное соотношение можно перепи- 
сать в следующем виде | 


и АИК 
а 6 
С И Та д таа (19) 


откуда величина остаточного затухания 


раз Да тагир | 
= 2016 и | (20) 


Е 
Те ак 


В данном выражении неравенство коэффициентов у, и уд указы“ 
вает на неидентичность характеристик нелинейных элементов (см. 
рис. 1), а неравенство параметров а и аё — на неодинаковость посто- 
янных времени интеграторов и уровней ДМ сигнала на входах цепей 
компандирования в кодере и декодере. Предполагая, что в кодере и де- 
кодере существует разброс между значениями параметра а, выраже- 
ние (20) принимает вид: 


Р 

20 аз 
= _—— 21 
та Дет (21) 


На рис. 9 представлены расчетные. зависимости изменения остаточ- 
ного затухания А для различных значений А и величины разброса па- 
раметров а. С увеличением показателя степени А и относительной ве- 
личины разброса между значениями а неравномерность амплитудной 
характеристики увеличивается, причем наиболее интенсивно в диапа-. 
зоне изменения Ё от 1 до 4. Кроме того, из графика видно, что скорость 
изменения величины остаточного затухания А тем больше, чем больше 
различие между значениями параметра а. Это говорит о том, что при 
выборе в в пределах от З до о с целью снижения тактовой частоты, 
например, равным 4, необходимо предпринимать меры по обеспечению 
стабильности постоянных времени интеграторов в кодере и декодере, а 
также уровней ДМ сигналов на входе цепей компандирования. 

Рассмотрим теперь влияние на величину остаточного затухания 
разброса параметров нелинейного элемента, в частности неидентич- 
ность показателей степени А нелинейных элементов в кодере и декоде- 
ре. В этом случае (21) нужно представить в следующем виде: 
пара 


х= иа, 
м ай 


< : (22) 


где Ак — аппаратурная погрешность при реализации нелинейного эле- 
мента в декодере. 
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Для относительных значений АЕ = 1,2, Ле--1,6 и Лё=2,0 на рис. 10 
приведены расчетные зависимости изменения остаточного затухания от 
величины показателя степени нелинейного элемента. Из этих зависимо- 
стей следует, что остаточное затухание растет как при увеличении аб- 
солютной величины показателя степени, так и при увеличении степени 
их различия. 


га 
2 заат фо 


д 
б Б аы 7 
4 
Г 
2 


сж 


па ПО И Рибна Зе ЗМУ О орат на < 

Рис. 9. Зависимость величины Рис. 10. Зависимость величины 
остаточного затухания от по- ^ остаточного затухания от пока- 
казателя степени к нелинейно- зателя степени А нелинейного 
го элемента при равных значе- элемента при различных значе- 
ниях разброса параметра а в ниях отклонения величины кв 

цепи компандирования: кодере и декодере: 
1--а/ак-- 24; 2— ад/ак ~ 1—Ак=1,2; 2 — Ак= 1,6; 

~ 5%; 3 — ад/ак ~ 10%; 8 —– Ак= 2,0 


4-- ад/ак-- 20% 


Из сопоставления рисунков 8, 9 и 10 можно сделать следующие 
ВЫВОДЫ: | 

— снижение тактовой частоты увеличивает требования, предъяв- 
ляемые к идентичности параметров функциональных узлов цепей ком- 
пандирования для обеспечения заданной неравномерности амплитудной 
характеристики кодека; 

— наиболее значительно на неравномерность амплитудной харак- 
теристики влияют аппаратурные погрешности нелинейного элемента, 
т. е. на обеспечении идентичности характеристик нелинейного элемента 
нужно сосредоточить основное внимание при его реализации; 

— компромиссным решением при выборе величины показателя сте- 
пени нелинейного элемента является 5 =4. Аппаратурно такой нелиней- 
ный элемент можно реализовать путем последовательного соединения 
двух квадраторов на базе аналогового перемножителя [13]; 

— положительные стороны при построении. низкоскоростных коде- 
ков — невысокие требования к быстродействию применяемой элемент- 
ной базы, что особенно существенно при реализации цифроаналоговых 
блоков. Однако особенно большое значение здесь принимает прецези- 
онность используемых элементов; 

— аналогичные расчеты качественных характеристик можно произ- 
вести для остальных индивидуальных цепей компандирования. Отли- 
чаться при этом будут максимальные значения отношения сигнал/шум 
и условия перегрузки для каждой центральной частоты. С ростом час- 
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тоты входного сигнала отношение сигнал/шум будет уменьшаться и пе 
регрузка будет наступать при более низких входных сигналах. 

Рассмотрим другие структурные схемы низкоскоростных кодеков. 
Общим для кодеков на рис. 2 и 4 является непосредственная обработ- 
ка входного сигнала, при этом в первом случае обеспечивается неоо- 
ходимая компрессия по амплитуде и частоте для возможности после 
дующего применения линейного дельта-кодера, а во-втором — форми- 
рование сигнала управления шагом квантования. Преимущество тако- 
го технического решения — независимость сигнала управления от 
частоты дискретизации, что приводит к улучшению адаптации, так как 
при низких тактовых частотах уменьшается корреляция сигнала между 
соседними отсчетами. Существенный недостаток обоих кодеков — слож- 
ность обработки ДМ сигнала в декодере, обусловленная необходимо- 
стью выделения сигнала управления шагом квантования нестандарт- 
ными для ДМ путями [7, 9]. Алгоритмы работы данных кодеров неслож- 
но получить способами, которые были применены в структурной схеме 
на рис. [. | 

Структурная схема, представленная на рис. 3, заслуживает особо- 
го внимания в связи с применением в ней чисто цифровой обработки 
ДМ сигнала при формировании сигнала управления У (ї) (здесь К — 
компаратор, Т — триггер задержки на такт, УА — устройство адапта- 
ции, С — сумматор, ЛП — линейный предсказатель, УУ — устройство 
управления ЦАП — цифроаналоговый преобразователь). Достоинства 
ее обусловлены обратным управлением, отсутствием полосовых фильт- 
ров и аналоговых компрессоров (экспандеров). Недостатком является 
большой объем оборудования цепи компандирования [10]. 

Структурную схему на рис. 5 можно рассматривать как частный 
случай схемы на рис. 1, в которой формирование сигнала управления 
шагом квантования ведется в пределах одной полосы частот и без до- 
полнительной компрессии по амплитуде. Выбор конкретной структурной 
схемы должен производиться исходя из требований, предъявляемых к 
качеству разговорного тракта, и аппаратурных затрат, которые можно 
сопоставить на уровне принципиальных схем. 

Рассмотрим пример расчета качественных характеристик и основ- 
ных структурных параметров низкоскоростного дельта-кодера с обрат- 
ным управлением (см. рис. 1), у которого: 

— тактовая частота |. =9,6 кГц; 

— динамический диапазон изменения входного сигнала В=25 дБ (с 
границами уши =—25 дБ и ушах =0 дБ); 

— частотный диапазон изменения входного сигнала А! --3,1 кГц (с 
границами [„ =300 Гци |, =3,4 кГц); 

— частотная характеристика — равномерная. 

Последовательность расчета следующая. 

1. Зная уровни входного сигнала, определяют его амплитудные 
значения, предполагая входной сигнал гармоническим: О» пи =0,06 В, 
(Ти пах=1,1 В. При этом амплитудный диапазон а= И», љах/ 7, тіп = 18,3. 

2. Полагая, что в качестве основных элементов полосовых фильт- 
ров используются дифференцирующие и интегрирующие ЮС звенья, 
определяют параметры полосовых фильтров и производят расчет. час- 
тотной характеристики. Используя выражения (1) и (2), можно опре- 


делить общий козффициент передачи одного фильтра, например, пер- 
вого: 


р 


К О — 
УП + (от) [+ (ото 1)2] 


(23) 
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Коэффициент передачи полосового фильтра будет иметь максимум на 
частоте 
Е = ; (24) 
Изд Тол 

где туу = СА, т, = СК. 

Из выражения (24) следует, что максимальный коэффициент пере- 
дачи фильтра однозначно определяется его постоянными времени, т. е. 
коэффициент 


ван (25) 


полностью определяет коэффициент передачи фильтра. В нашем случае 
условие идентичности по величине коэффициентов передачи полосовых 
фильтров выполняется, если для всех фильтров задать один и тот же 
коэффициент 6. | па 

Если считать, что А =300 Гц, з=3,4 кГц, то р-< ИА їв = 1010 Ги: 

В таком варианте подразумевается использование трех полосовых 
фильтров и, соответственно, трех цепей компандирования, т. е. п=3. 

Общая характеристика фильтра симметрична относительно |», по- 
этому сопряжение характеристик полосовых фильтров по коэффициенту 
. передачи достаточно произвести для двух центральных частот, напри- 

мер, =} и ѓ=|, а при ѓ= и = будут справедлины предыдущие, 

расчеты. Для этого перепишем выражение (23) с учетом (25) в следу- 
ющем виде: 


КСО ОВ станат Дасен ласа (26) 
УБУа + [ИБ] (1 + уБ р 


В результате составления программы и расчета на машине «Наи- 
ри-2» показано, что оптимальное значение 6, при котором достигается 
наилучшая равномерность амплитудной характеристики, равно едини- 
це. Следовательно, с учетом выражения (26) становится очевидным, 
что для каждой центральной частоты должно выполняться условие 


К (о0) =К(о!) =К (02) =К (оз) = 0,5, 


а также 


Выражение (24) позволяет количественно оценить величины постоян- 
ных времени полосовых фильтров, которые равны соответственно: 
111 = "21 =0,53 мс; т. 7, =0,16 мс; туз = Тоз =0,047 мс. В соответ- 
ствии с полученными данными на рис. 11 приведены суммарная и ин- 
дивидуальная частотные характеристики полосовых фильтров. Как сле- 
дует из графика, в пределах заданного частотного диапазона 300 Ги — 
3,4 кГц, неравномерность частотной характеристики составляет 1,7 ДБ, 
а за границами частотного диапазона суммарная характеристика имеет 
спад 20 дБ на декаду. Полученную частотную характеристику не сле-- 
дует применять при обработке речевых сигналов, имеющих, начиная с 
$00 Гц, убывающий энергетический спектр. Она представляет интерес 
для преобразователей широкополосных сигналов при обеспечении мини- 
мальной тактовой частоты, а также в качестве примера расчета пара- 
метров фильтров, который можно распространить на любые суммарные 
частотные характеристики требуемых форм.. 
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3 Найденные значения центральных частот Һ, ри В позволяют с 
помошью выражений (4) рассчитать максимальные значения отноше- 
ния сигнал/шум, соответствующие каждой пентралъной частоте. Обоз- 
начив выраженное в децибеллах отношение сигнал/шум через А 
(А мах = 10 19(Р /Р ва), получаем А пах =20,8 дБ, Аз шак = 10,3 ДБ, 

тах #0 ДБ. Полученные численные результаты интересны, но не яв- 
ляются неожиданными. Невысокие значения А! њех И Ах еще: не то- 
ворят о невозможности применения низкоскоростной ДМ для преобра- 
зования речевых сигналов, и к такой объективной оценке надо привык- 
нуть, так как главными критериями здесь являются разборчивость и 
естественность передаваемых сообщений, и вполне очевидно, что В низ- 
коскоростных кодеках к полезному восстанавливаемому сигналу подме- 
пивается значительная часть шумов квантования. Результат Азнах =0 
говорит либо о необходимости ограничения спектра передаваемых сиг- 
налов (такой прием, как отмечалось ранее, применяют при преобразо- 
вании речевых сигналов), либо о необходимости увеличения тактовой 
частоты. Высокочастотные компоненты в речевом сигнале обычно важ- 
ны в тех случаях, когда требуется узнаваемость говорящего абонента. 
Можно выбрать и компромиссное решение, т. е. выбрать третью цент- 
ральную частоту в районе 2 кГц (см. рис. 11). В этом случае мощность 
высокочастотных составляющих спектра входного сигнала и мощность 
шумов будут. ограничены по величине и не будут оказывать ощутимого 
влияния на суммарное отношение сигнал/шум в пределах всей полосы. 


------ 


Лс с адр ОРУ Н ИНЬ 
| 
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Рис. 11. Частотная характеристика разговорного трак: 
та при использовании полосовых АС-фильтров 


_ 4. Поскольку частотные искажения в пределах всей полосы частот 
незначительны (см. рис. 11), то для упрощения расчета целесообразно 
считать максимальный коэффициент передачи каждого фильтра оди- 
наковым и равным единице, К==1. Тогда постоянную времени т интегра- 
тора И (рис. 1) можно определить из следующего соотношения [3]: 


2 2 
= аж — От ах, (27) 
2 т Л От тах Е 
Полагая Ух = ИЗшж =5 В, что можно обеспечить при реализации 


АИМ на операционном усилителе, для наихудшего с точки зрения пере- 
грузки случая при ---3,4 кГц получаем т=0,21 мс. 
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5. Так как условие перегрузки нужно выполнять на каждой цент- 
ральной частоте, то при известной т из выражения (27) можно опреде- 
лить значения Их и Уак, при которых будут обеспечены А ах И 
А? их. В результате расчета получаем значения И пак + 1,2 В, ИЗ 
--1,8 В, соответствующие частотам Пи р. Напряжение У, управляющее 
АИМ, численно равно У, следовательно: 1 „ах = И шах = ВИ 
= Уд .х =1,8 В; Зах = УЗ шах =5 В. Различие значений полученных. 
напряжений для каждой центральной частоты указывает на необходи- 
мость выбора различных характеристик нелинейного элемента в преде- 
лах каждой индивидуальной цепи компандирования (рис. 1) при усло- 
вии У 11-х = Уна» = И‹Эаах. Последнее условие в-нашем случае соб- 
людается, так как максимальные коэффициенты передачи полосовых 
фильтров получились примерно одинаковыми (рис. 11). 

6. При расчете показателей системы нелинейных элементов можно. 
идти несколькими путями. Один из них заключается в выборе величины 
отношения сигнал/шум на нижней границе динамического диапазона. 
т. е. при И„=И» пь для каждой центральной частоты. Далее, вычислив 
А [Р./Р,.| с помощью выражения (17), можно определить необходимую: 
величину показателя степени К. 

Другой путь заключается в том, что с учетом предыдущего анали- 
за, предварительно выбрав величину #--4, рассчитывается сначала с 
помощью выражения (17) величина ДР. Ра), а потом определяется 
отношение сигнал/шум на нижней границе динамического диапазона. 
` Следуя вторым путем, при котором достигается идентичность НЭ во 
всех цепях компандирования, определяем АР./Р | =3,2, т. е. АА= 
= 101421Р /Р | =5 дБ. Соответственно вычисленным ранее максималь- 
ным значениям отношения сигнал/шум, А и, =15,8 дБ, А2 =5,3 дБ 
и АЗ: =—5 дБ. Как видно, на верхней центральной частоте шум пре- 
вышает полезный сигнал на 5 дБ. Данный результат еще раз показы- 
вает, что низкоскоростные кодеки наиболее целесообразно применять 
только для преобразования речевых сигналов. Если для примера выб- 
рать Е--5, то ЛА =4 ДБ, т. е. выигрыш по защищенности получается не- 
значительным, всего | дБ. Таким образом, следует остановиться на ве- 
личине показателя степени НЭ Е=4, который в связи с различием зна- 
чений У һах для каждого частотного поддиапазона возможно придется 
корректировать. 

7. Используя выражение (6), можно определить значения И ако» 
Ус2шах И ИсЭшах› соответствующие границе перегрузки Инк = 


У я -- 3,18 В. Величина напряжения Е принимает- 
ся равной 5 В в предположении, что сигнал на полосовые фильтры по- 
дается с выхода интегральной микросхемы со свободным коллектором. 

Минимальные значения напряжений на выходе слогового фильтра 
можно вычислить [3], если предварительно определить минимальную. 
плотность Си» ДМ сигнала на нижней границе динамического диапа- 
зона в соответствии с выражением | 


г: | 
с ти, | 
ры е 


а потом, с учетом выражения (6), представить как 


4Е 
и. пи Е Е (29), 
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В результате расчета И = 1.75 В. Это же значение Ис, , Которое 
будет одинаковым для. всех центральных частот, можно получить, ис- 
пользуя выражение (6). Расчет входящих в данное выражение пара- 
метров приводит к следующим их значениям: Ита = 0,12 ВИ 
—0,18 В, Уза =9,5 В; [07 /М| пы =0,5 В, 10 „У | ша =90,33 В, 
[01 УВ аа == 0,12 В; а1=3,42 В, аз--5,3 В, аз= 14,6 В. 

Таким образом, в пределах исследуемого динамического диапазона 
во всей полосе частот напряжение У, на выходе каждого слогового 
фильтра будет принимать значения в пределах от 1,75 до 3,18 В, при 
этом напряжение У на выходе АИМ за счет использования полосовых 
фильтров и нелинейных элементов будет иметь переменные величины 
как при изменении уровня входного сигнала, так и при изменении час- 
тоты, причем в значительно больших пределах. 

9. Постоянные времени т, слоговых фильтров согласно рекоменда- 
ниям [1] выбираются в пределах 10—15 мс. 

10. Последним этапом расчета структуры низкоскоростного кодека 
(рис. 1) является определение коэффициентов усиления (передачи) 
каждой индивидуальной цепи компандирования с целью выполнения ус 
ловий перегрузки на каждой центральной частоте. 

Для этого сначала выполняют сопряжение между требуемыми 
уровнями У на каждой центральной частоте и уровнями сигнала на ВЫ- 
ходе нелинейного элемента, при условии, что для всех НЭ к= 4. Поэто- 
му в соответствии с выражением (13) рассчитывают величины сигна- 
ла №, полагая ј=1. В результате расчета МУ пах = 92,9 В; М2 ах = 4,2 В; 
И 92 В. 

Козффициент передачи каждой индивидуальной цепи компандиро- 
вания равен [11]: 


ИЕ г Иа 
КИ) = ти. (30) 


В результате расчета К, (И) =0,4; К(0) =0,4; Кз(П) =0,5. 

Как видно из расчета, сигнал с выходов нелинейных элементов 
должен быть ослаблен примерно в два раза. Это требование несложно 
выполнить при реализации сумматора. 

Таким образом, основная специфика расчета параметров низкоско- 
ростных кодеков заключается в выборе характеристик полосовых 
фильтров и нелинейных элементов. 

Предложенный метод анализа и расчета качественных характери- 
стик рассмотренного кодека можно распространить на структурные 
схемы других кодеков (рисунки 2, 4, 5). Главные его достоинства — на- 
глядность, простота расчета основных параметров функциональных уз-, 
‘лов и возможность проведения научно-обоснованной настройки при экс- 
периментальных исследованиях, которые, как известно, выполняются в 
присутствии гармонического сигнала на входе кодера. 
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- УДК 621.396.975 (088.8) В. П. Ковешников 


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРТОГОНАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ В УСТРОЙСТВАХ 
МНОГОПРОГРАММНОГО ВЕЩАНИЯ 


Приводятся структурные схемы и описывается принцип работы уст- 
ройства многопрограммного вещания, использующего для уплотнения сиг- 
налов ортогональные функции Уолша. Даны результаты эксперимента. 


В настоящее время из всех цифровых систем передачи, применяе- 
мых в телефонии, радиовещании, телевидении и т. д., наиболее распро- 
странены системы с ИКМ и ДМ |, 2]. 

Передача сигналов (в том числе речевых и музыкальных) в цифро- 
вом виде имеет ряд преимуществ: отсутствие накоплений искажений 
при ретрансляции; разные виды сигналов в процессе передачи имеют 
одинаковую форму; простота коммутации цифровых сигналов. 

Однако цифровой метод передачи аналоговых сигналов имеет и ве- 
которые недостатки: необходимость преобразования аналогового сигна- 
ла в цифровую форму; большая ширина полосы передачи по сравнению 
с системами той же емкости, использующими аналоговые методы пе- 
редачи. зор | | 
- В последние годы, в связи с развитием гражданской авиации, все 
большее внимание уделяется вопросам. улучшения обслуживания пас- 
сажиров самолетов как на международных, так и на внутренних авиа- 
линиях. Так, например, пассажирские самолеты зарубежных авиаком- 
паний «Боинг-747», «Дуглас-10» и «Локхид-1011» оборудованы аппара- 
турой, обеспечивающей каждому пассажиру индивидуальное прослуши- 
вание и выбор любой из 12—14 моно или стереопрограмм художествен- 
ного вещания |3, 4, 5]. | 

При передаче программ применяется временное уплотнение микро- 
коаксиального кабельного канала с использованием ИКМ. Масса комп- 
лекта аппаратуры многопрограммного вещания для самолета «Бо- 
инг-/47» даже при использовании специально разработанных для этой. 
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пели 4-х БИС составляет 114 кг [6]. Кроме того, данная аппаратура 
представляет собой сложное устройство, которое требует для обеспече- 
ния высококачественного прослушивания музыкальных программ широ- 
кой полосы передачи (около 11 МГц). 

Устройство многопрограммного вещания (УМВ) согласно [7] также 
обеспечивает каждому пассажиру выбор и прослушивание любой сте- 
реофонической (монофонической) программы при значительном сниже- 
нии ширины полосы частот и аппаратурном упрощении. В этом устрой- 
стве для уменьшения полосы частот используются ортогональные сиг" 
налы, в частности, ортогональные функции Уолша [8] или Раде- 
махера [9]. | 

Система функций Радемахера может быть получена с помощью со- 
отношения [9] 


г (0) = ѕіпоѕіп 2% жб, | | (1) 
где п = 12... 9=#/Т — нормированное время; 
біо) =" 0ж=0 и (2) 
—1, х<0 


Т — интервал ортогональности. | 

Из (2) следует, что каждая последующая функция Радемахера по- 
лучается из предыдущей путем увеличения частоты ‘следования им- 
пульсов в два раза. = мре, 

Система функций Уолша получается из системы функций Раде- 
махера [9]: | | ха 


Фо (6) =1; Ф, (8) =”, (9) [72 (8)... [л (“т (3) 


где а, у, ..., ао — двоичное представление числа п. | 

Так, например, для. п-- 16 (где и — число каналов) все 16 функций 
Уолша могут быть получены на основе комбинаций всего лишь четырех 
функций Радемахера в соответствии с (3). Поэтому применение функ- 
ций Уолша вместо функций Радемахера позволяет-сократить полосу 
пропускания тракта при одном и том же числе каналов в 4 раза или 
же увеличить в это число раз количество каналов. . 
| Оценим выигрыш в уменьшении полосы частот, получаемый в сис- 
теме связи с применением функций Уолша [8], по сравнению с системой | 
связи, в которой используется ИКМ [3—6]. | | 

В системе связи с ИКМ |4| полоса частот определяется соотноше- 
нием 


= 2 пт | | 
А лет (р) ЕЕЕ аена нй < Е 


где Тб — временной интервал для передачи разрядового импульса; 
п — число каналов (программ); | | 
т — число разрядов в коде; 


Г, = —— — цикл передачи; 

д 
Г. — частота дискретизации; 
Т. — временной интервал для передачи импульсов синхронизации. 
При выбранных значениях ў, =25,6 кГц, п= 15, т=14, Т.-- 1,26 мкс 


имеем А км =11,11 МГц. В [4] полоса частот равна 9 МГц при |, =. 
-- 30 ки, п=:15 и т--10. | | 
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В системе связи с использованием функций Радемахера полоса 
частот равна А), =[, п. При! =25,6 кГц и п=15 АБ =384 кГц и АД}, = 
= 102,4 кГц — при использовании функций Уолша на основании [3]. 

Таким образом, использование функции Радемахера для уплотне- 
ния сигналов позволяет уменьшить полосу частот по сравнению с сис- 
темой связи [4] в 29 раз, а применение функций Уолша — в 108 раз. 

Принцип действия рассматриваемого устройства можно уяснить из 
структурной схемы, представленной на рис. 1, где МП — мультиплексор, . 
имеющий в своем составе модуляторы М1, ..., М”, генератор тактовых 
импульсов ГТИ и генератор ортогональных функций ГОФ основных 


Ее ПА 
И Е ди 
МП Г. а СЕ к 
в р исро #2 
- ; Ева а Санны 


= 
| 
| 
38 | 
а НОУ ет ЕАН 
| 1 а: Е Е. 
| : 
| | | ПК 2577 
Ї М | 
а | ши! ПЕР сет 
ўа | | ЧЕТЫ 
| е А | Ва 2 
| < Ша СЕ ре 
| НО дъ арени 22 
| | с еу 2 
| О А АИ ЕЕ то? 
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| І 3 $ ДА” 
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= Е ро 
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Рис. 1. Структурная схема устройства многопрограммного худо- 
жественного вещания 
программ; ОГТ — основной групповой тракт; СМП! ..., СМПМ — 
субмультиплексоры, включающие в себя модуляторы М!, ..., МК, раз- 


делительный усилитель УР, узел выделения импульсов синхронизации 
УВИС, генератор ортогональных функций ГОФ дополнительных прог- 
рамм; ЗГТ — зоновые групповые тракты; АА!, ..., ААР — абонентские 
аппараты, или пульты управления пассажиров, состоящие из левого 
ЛКП и правого ПКП каналов приема звуковых программ, и периферий- 
‚ ного узла управления ПУУ. | 

К зажимам 1—1 модуляторов М!, ..., М” подключаются п источ- 
ников основных программ вещания, а к зажимам 1—1 модуляторов 
М!,..., МК — А источников дополнительных программ вещания. 

Модуляторы М! ..., Ми М!,..., МК, входящие в состав мульти- 
_ плексора МП и субмультиплексоров СМП!, ..., СПММ, выполнены по 
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схеме, изображенной на рис. 2. Данный узел включает в себя фильтр 
низких частот следования ФНЧС, информационные входы 1—1 кото- 
рого соединены с источником программ, а управляющие входы 2—2 — 
с выходом генератора тактовых импульсов ГТИ и выходом генератора 
ортогональных функций ГОФ. Выход ФНЧС через ограничительные 
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Рис. 2. Структурная схема модулятора 


резисторы ВІ и К2, исключающие взаимное шунтирование коммутаци- 
онных элементов КЭ в групповом тракте ОГТ, подключен к одной из 
диагоналей коммутационного элемента КЭ мостового типа, выполненно- 
го на МОП-коммутаторах. Другая диагональ этого коммутационного 
элемента через зажимы 3—3 соединена с групповым трактом ОГТ или 
ЗГТ. Затворы попарно соединенных МОП-коммутаторов противополож- 
ных плеч мостовой схемы КІ, КО и КЗ, К4 через зажимы 4—4 соедине- 
ны с соответствующими выходами генераторов ортогональных функций 
ГОФ. 

Вариант выполнения приемной ветви левого или правого каналов 
абонентского аппарата АА представлен на рис. 3. Приемная ветвь со- 
держит коммутационный элемент КЭ мостового типа, одна из диагона- 


Рис. 3: Структурная схема приемной 
ветви левого (правого) канала 


| 


лей которого соединена с зоновым групповым трактом ЗГТ, а другая 
подключена к входу усилителя низкой частоты УНЧ, соединенного с 
фильтром нижних частот ФНЧ. К выходу ФНЧ (зажимы 1—1) подклю- 
чен соответствующий телефон левого или правого канала. 
Периферийный узел управления ПУУ, схема которого изображена 
на рис. 4, содержит узел выделения импульсов синхронизации УВИС, 
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ТАТИ 5 2 
К телефони 


ПАД ен 


вход которого подключен к зоновому групповому тракту Эа выход 
соединен с входом генератора ортогональных функций ГОФ, который 
осуществляет. формирование каналов как для основных, так и для до- 
полнительных программ вещания, обеспечиваемых соответственно ГОФ, 


находящимися в МП и СМП. 


‚ Рис. 4. Структурная схема пе- 
риферийного узла управления 
абонентского аппарата 


Узел выделёния импульсов синхронизации УВИС абонентского ап- 
парата идентичен узлу УВИС субмультиплексоров. Выходы генератора 
ГОФ подключены к входу узла выбора и индикации программ УВИП, 
который через зажимы 1—1 и 2—2 соединен с управляющими входами 
9—9 коммутационного элемента КЭ (см. рис. З). 

В качестве генератора ортогональных функций могут быть приме- 
нены, например, генераторы функций Уолша, Радемахера и др. Прин- 
пипы построения и схемы генераторов такого типа приведены в [8], а 
также даны схемы фильтра низких частот следования. 
| Устройство согласно {7] работает следующим образом. В случае 
монофонического приема сигналов, для простоты допускается, что через 
канал вещания передается синусоидальный сигнал, частота которого Г. 
равна максимальной частоте канала вещания ў,, а период ортогональ- 


ности Т согласно теореме Котельникова выбран равным половине пери- 
1 


1 
ода передаваемого сигнала ГТ. Г = РЕ = та 
(е 

При этом сигнальный вход 1—1 модулятора М! соединяется с вы- 
ходами 2—2 приемных ветвей левого и правого каналов абонентского 
аппарата АА!, образуя влияющий канал, а сигнальный вход 1—1 моду- 
лятора М” — с соответствующими выходами 2—2 приемных ветвей ле- 
вого и правого каналов другого абонентского аппарата АА’, образуя 
канал, подверженный влиянию. 

Как видно из рис. 1, синусоидальный сигнал, эпюра которого изо- 
бражена на рис. 5,а, через зажимы 1—1 модулятора М! поступает на 
вход фильтра низких частот следования ФНЧС (см. рис. 2). На выходе 
данного фильтра сигнал приобретает вид, представленный на рис. 5,6. 
Затем сигнал через ограничительные резисторы КІ и К2 поступает на 
одну из диагоналей коммутационного элемента КЭ, к зажимам 4—4 
которого подводятся последовательности импульсов функций Уолша 
типа за! (7,9) (см. рис. 5,в, г) [9]. С другой диагонали коммутационного 
элемента сигнал, преобразованный к виду, представленному на рис. 5,д 
(«условные огибающие» А и Б), поступает в основной групповой тракт 
ОГТ. Отсюда этот сигнал через разделительный усилитель УР поступа- 
ет в зоновый тракт ЗГТ. При этом форма сигнала остается такой же, 
как и в основном групповом тракте ОГТ (см. «условные огибающие» А 
и Б на рис. 5,д). Примем, что к зажимам 3—3 и 4—4 приемных ветвей 
левого и правого каналов абонентского аппарата АА!’ (аналогичные за- 
жимам ДА!), подключенного к каналу, подверженного влиянию, от сво- 
его периферийного узла управления подводятся последовательности им- 
пульсов (см. рис. 5,е, ж) функции Уолша типа са! (7,9) [9]. Под дейст- 
вием этих последовательностей импульсов сигнал, поступивший в при- 
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Рис. 5. Эпюры сигналов в устройстве многопрог- 
раммного вещания: 
а) сигнал на входе влияющего канала; 6) сиг- 
нал на выходе фильтра низких частот следова- 
ния; в) иг) последовательности импульсов орто- 
гональной функции Уолша типа за! (7,0); 0) сиг- 
нал в основном групповом тракте устройства; 
е) и ж) последовательности импульсов ортого- 
нальной функции Уолша типа са! (7,9); з) — 
сигнал, поступивший из ОГТ в канал, подвержен- 
ный влиянию, после модуляции его последователь- 
ностью импульсов типа са] (7, 9); и) помеха на вы- 
ходе канала, подверженного влиянию; к) сигнал 
на входе фильтра нижних частот приемной ветви; 
л) сигнал на выходе приемной ветви 
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емную ветвь левого и правого каналов из ЗГТ, преобразуется к виду, 
представленному на рис. 5,3 («условные огибающие» В и Г). Так как 
канал рассматриваемого типа содержит нелинейные элементы и имеет 
ограниченную полосу передаваемых частот, а коммутационные элемен- 
ты не обладают идеальной симметрией, то на выходных зажимах при- 
емных ветвей левого и правого каналов абонентского аппарата АА‘ 
имеет место переходная помеха, показанная на рис. 9,и. 


Отметим, что в известных системах передачи информации с исполь- 
зованием частотного уплотнения на базе ортогональных функций в слу- 
чае применения коммутационных элементов, выполненных в виде полу- 
проводниковых интегральных микросхем, уровень переходной помехи 
на 70—90 дБ ниже уровня передаваемого сигнала. 


Рассмотрим теперь прохождение сигнала через приемные ветви ле- 
вого и правого каналов абонентского аппарата АА! влияющего канала. 
На зажимы 2—2 коммутационного элемента данной ветви (см. рис. 3) 
с выхода генератора ортогональных функций через узел выбора и инди- 
кации программ УВИП подаются те же последовательности импульсов 
ортогональной функции Уолша типа за! (7,0) (см. рис. 5,в, г), что и на 
зажимах коммутационного элемента модулятора М!. В результате это- 
го на выходе коммутационного элемента приемных ветвей левого и 
правого каналов абонентского аппарата АА! сигнал, поступивший из 
зонового группового тракта, преобразуется к виду, представленному на 
- рис. 5,к, а после прохождения сигнала через фильтр нижних частот на 
зажимах 2—2 (см. рис. 1) он приобретает вид, показанный на рис. 5,л, 
т. е. восстанавливается первоначальная форма сигнала, поступившего: 
на зажимы 1—1 схемы рис. 1. При этом на коммутационные элементы 
КЭ приемных ветвей левого и правого каналов абонентского аппарата 
АА! через зажимы 1—1 и 2—2 периферийного узла управления посту- 
пает одна и та же последовательность импульсов ортогональной функ- 
ции Уолша, например, типа за! (7,9). В результате этого телефоны або- 
нентского аппарата АА! подключаются к одному источнику программ, 
соединенному с зажимами 1—1 схемы рис. 1. 


При стереофоническом приеме сигналов прослушивание программы 
вещания обеспечивается с использованием двух каналов. В данном ре- 
жиме с помощью узла выбора и индикации программ приемные ветви 
левого и правого каналов и соответствующие им телефоны работают 
раздельно, так как на коммутационные элементы приемных ветвей ле- 
вого и правого каналов абонентского аппарата АА! через зажимы 1—1 
и 2—2 периферийного узла управления поступают разные последова- 
тельности импульсов ортогональной функции Уолша, соответствующие: 
последовательностям импульсов ортогональной функции Уолша на ком- . 
мутационных элементах модуляторов, например, М! и М2. 


Аналогично описанному обеспечивается также передача любой из: 
дополнительных программ вещания от источников, подключаемых к за- 
жимам 1—1 субмультиплексоров. 


Основные принципы построения рассматриваемого устройства были 
проверены на лабораторном макете, структурная схема которого изо-. 
бражена на рис. 6, где МІ, М? и ДІ, Д2 — соответственно модуляторы 
и демодуляторы; ОРП — общий разговорный провод; Тф1 и Тф2 — те- 
лефоны; ГТИ — генератор тактовых импульсов; Тр] и Тр2 — триггеры; 
ФИ]! и ФИ2 — формирователи импульсов. 


Устройства МІ, ДІ и М2, Д2 образуют основные каналы, а устрой- 
ства МІ, Д2 и М2, ДІ — влияющие каналы. 
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На рис. 7 изображены эпюры напряжений на зажимах 3—3 и 4—4, 
соответствующие ортогональным функциям Радемахера. 

Устройства М1, М2 и ДІ, Д2 выполнены на ИМС 168КТ2А, ГТИ — 
на ИМС 133ЛА8, Тр! и Тр2 — на ИМС 133ТВ1, а ФИ! и ФИ? — на 
ИМС 168КТ2А и транзисторах 2Т312А. 
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Рис. 7. Эпюры напряжений, 
соответствующие функциям 
Радемахера: 

1 1--на зажимах 3—8 с часто- 
той следования импульсов ў; = 
=55 кГц; 2— на зажимах 
4—4 с частотой следования 
импульсов [2=27,5 кГц 
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Амплитудно-частотная характеристика основных каналов УМВ в 
диапазоне частот 50—10000. Гц имеет неравномерность не более 1 дБ, · 
‚а амплитудная характеристика практически линейная до напряжения 
1,2 В эфф на входе М! или М2, свыше которого амплитуда сигнала ог- 
фаничивается транзисторами модуляторов и демодуляторов. Коэффи- 
циент нелинейных искажений на частоте 1000 Гц при входном напряже- 
нии Их =0,3 В эфф равен 0,17% и 1,0% — при О =1,2 В эфф. На ча- 
стоте 10000 Гц коэффициент нелинейных искажений равен 0,28% при 
7х =0,3 В эфф и 1,0%' — при ОП» =1,2 В эфф. Переходное затухание 
между каналами макета УМВ в диапазоне частот до 10 кГц составило 
‘65—70 дБ. 

При прослушивании музыкальных программ через широкополос- 
ные электродинамические телефоны было отмечено качественное их 
звучание при отсутствии заметного на слух прослушивания. влияющего 
‚канала. 

Таким образом, применение ортогональных функций для уплотне- 
ния сигналов вместо ИКМ позволяет значительно сократить полосу ча- 
‘стот тракта (или увеличить число каналов-программ) и уменьшить объ- 
ем оборудования. 
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ОЦЕНКА ДОПУСТИМОГО РАЗБРОСА ПАРАМЕТРОВ ЗЛЕМЕНТОВ 
ЗЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКОГО ТРАКТА 


Разработана методика расчета допустимого (рационального) разброса 
параметров злементов злектроакустического тракта по заданному классу 
качества речевой связи. Приводятся примеры расчетов нескольких типов = 
трактов. Е 


Обычная задача анализа — расчет разброса разборчивости речи 
при заданных допусках на параметры элементов электроакустического 
тракта рассмотрена в [1]. Здесь же решается обратная задача: по задан- 
ному классу качества речевой связи определить рациональные (допус- 
тимые) допуски на параметры элементов электроакустического тракта. 

В настоящее время качество речевой связи телефонных трактов оп- 
‚ ределяется средним значением разборчивости слов №, которое в реаль- 
ных условиях эксплуатации для большинства типов трактов должно 
быть не менее 90%. Однако, как показывают артикуляционные испыта- 
ния телефонных трактов, проводимые в шумовой камере или на объек- 
те, единичные результаты измерений разборчивости речи имеют боль- 
шой разброс, при этом предельные значения их находятся в различных 
классах качества речевой связи [2]. Представление об этом дает табл. 1, 
где в числителе приведены данные артикуляционных испытаний трак: 
тов телефонной связи двух типов, один из которых (тракт первого ти- 
па) оснащен гарнитурой ГВШ-Т-13, размещенной в шлемофоне, а дру- 
гой (тракт второго типа) — серийным шлемофоном ТШ-3. Обработка 
результатов: измерений проводилась согласно [3]. Как видно из этой. таб- 
лицы, в акустических шумах с уровнем интенсивности 120 и 131 дБ ми- 
нимальные значения разборчивости слов электроакустического тракта 
второго типа соответствуют ГУ классу качества, средние значения ~ - 
ГУ классу качества для акустических шумов, с уровнем 131 дБ при М=1 
и 120 дБ. при М=7, -а в акустическом шуме с уровнем 120 дБ. при 
.М=1 — ПІ классу качества, максимальные значения соответствуют ` 


І классу качества. В этом случае разброс разборчивости слов по ре- 
зультатам измерений, обеспечиваемый и трактом второго типа, равен 
10—12%, среднее квадратическое отклонение — 2,5—3,7 4, а абсолютная 
погрешность измерений разборчивости слов при доверительной вероят- 
ности 0,9 в зависимости от числа единичных измерений изменяется от 


Рис. 1. Структурная схе- 

ма типового электроаку- 

стического тракта для 
одного абонента 


+0,7 до =1,1%'. Злектроакустический тракт первого типа в акустичес- 
ком шуме с уровнем 133 дБ обеспечивает: среднее значение Я=914$ 
(ПІ класс качества речевой связи), максимальное значение № ак=98% 
(П класс качества), минимальное значение ин =82% (ГМ класс ка- 
чества), среднее квадратическое отклонение о; =4,5ф, абсолютную по- 
грешность измерений == +2,3%' и разброс разборчивости слов — 16%. 

Таким образом, разборчивость слов, измеренная на одном образце 
изделия; имеет большое поле допуска, обусловленное в основном раз- 
бросом параметров слуха и речи операторов артикуляционной бригады 
и различной степенью их тренированности. 

Можно предположить, что поле допуска разборчивости речи, изме- 
ренной на ряде однотипных электроакустических трактов, будет еще 
больше, так как в этом случае окажет свое действие разброс парамет- 
ров элементов испытуемых трактов. В связи с отсутствием возможно- 
сти провести артикуляционные испытания на ряде изделий для получе- 
ния необходимых статистических данных поле допуска разборчивости. 
речи определялось расчетным путем по методике согласно [1]. | < 

Для зтой цели бъла разработана обобщенная структурная схема 
злектроакустического тракта для одного абонента, которая приведена 
на рис. 1, где 5, и $, — абсолютная шумостойкость и чувствитель- 
ность (В/Па) ларингофонов; З1,-- коэффициент передачи злектричес- 
кой части электроакустического тракта; 5; — чувствительность (Па/В) 
телефонов, размещенных в телефонной заглушке с затуханием 5т.; 
Ру и Р, — соответственно звуковые давления форсированной речи и 
акустического шума, Па. за 

Результаты расчетов средних значений Ш и предельных значений 
У ини Жак  разборчивости речи исследуемых трактов даны в виде 
знаменателя в графах 4—6 табл. 1. | 

При расчетах использовались допуски на параметры элементов те- 
лефонного тракта, значения которых приведены в табл. 2. | 

Исходные данные для расчета разборчивости речи и весовых коэф- 
фициентов | 

(0,5 ба Улм Этр $1)? 


О О ОНИ 
= О 


к: (0 ‚5 За: Злы ба. $1)? 


а= (1) 


иа = А -- А: м а = (2) 


приведены в табл. 3, а в табл. 4 и 5 даны результаты расчетов весовых 
| ра аа : | аве 
козффициентов и полей допусков 6 са выходного параметра злект- 
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п 
ана 
| Разборчивость | 55 а. 
ит 0 1 а о е»! 
ае слов, 90 Ф с Е Е 29 
И: 
Тип гарнитуры | & 5 Ф Ф 9 55° боже 
а. к с = и: в - воещ 
Мелъди (шлемофона) и | 3 = 2 сЕ Е Б 
7 злектроакусти- | Е о Ф Ф 5 о 5 
испытаний | о 27 З иа ЕЕ - 
ческих преобразо-| =. 2 с ЕЕ а |5 598 
вателей вод а гаро | ия | рб а 
Е | ез | е Зы | Фо |ой {5 
обт! Ев | = Бо |-е она те 
РЭР 107 т = 2 = вж | ЩЕ ОФад 
ВЕН зе |. 381368 23 [3598 
ТО =ЕТО | 22” та ос «ное 
пы 
Акустический шум | Гарнитура 4 |2229 За а 12 во 202,8 
НЧ спектра с уров- ГВШ-Т-13 80,0 | 91,0 | 96,0 1,0 
нем 133 дБ ларингофоны 
А ЛЭМ-З 
гелефоны _ 
ТК-67У 
То же с уровнем | Шлемофон 7 80.0 87,2 92,0 33 3.8 +0,9 
131 дБ ‚ |ТШ-3 55,03 96,5-193,0 Эй 
и ларингофоны 
ЛЭМ-3 
гелефоны 
ТА-56М 
80.0 92830 Д 
я | р; 
То же . То же 1 60.0 57,0 93 5 Ери та 5 +1,1 
Акустический шум Е 7 | 82,0 | 86,6 | 92,0 | 36 | 3.3 | +0,9 
ВЧ спектра с 35,0 | 85,5 | 93,0 #5 


уровнем 120 дБ 


То же Ў 1 Са а дана 36 2.5 +0,7 
4.4 
Таблица 2 


Половина | Отклонение 


поля 10 | параметра | Отношение 
7 р 
Наименование параметра п} да от среднего | значений 
4 9: значения, 
Поща ии параметров 
д: дБ | 


Звуковое давление акустического шума, Ри О 1,0 1,26 
Звуковое давление форсированной речи, Р рф 0,333 +3,0 2,0 
Абсолютная шумостойкость ларингофона, Фа 0,262 +2,35 Г. 
Чувствительность ларингофона, т е: 0 505 А5070 3,14 
Коэффициент передачи электрической части 

тракта, Хр. а е. ые я 0,115 + 1,0 1,26 
Чувствительность телефона, бт. . Е аа 0,290 +2,6 1,82 
Затухание телефонной заглушки, 513 . . . 0,600 +6,0 4,0 
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Таблица 3 


ыы 
: . : : | : 


я - За 
о са : 
ае ея | ре 
АБЕ ос Ра та А Е тран 
5 Ож =| к х = = = Ф Е 9 = 
есер выр а) и = 
Е та. = Е Е 
мы | и а аа Е о ые 
бре зада а ЕЕ ЕИ СЕС Е г ч 
ЕНЕ а а ИС КЕЕ 
а а а И И СОАК ЕС ЕСИ 5 
Е ЫЛЕ а ЕО А а ША ИНЕ ИНЫЕ ВОИ 
р 19501 103 | 94 | 105 | 77,5 |-41,5 79° |--85,5 12-3 1,0] —16 
о | 5001 95 | 90 | 98 | 74,5 1—35 | 81,5 |-39,0 13 |--3,5 | --2,0 —24 
3 |, 650 | во 86-1 92 171.5 -3Е |802. |--84,91  131--2,01---1,0 —28 
а Неро | 85| 83 | 88 | 69:5 |297. |883 1991 10-70 0—9 
5 | 950| 811 81 95 | 671194 |83,5 80.5. 8|-9,0| 129—530 
6 11195 | 78 | 80 | 81 | 64,0 |--21,5| 84,0 |--34,0] 8 |—10 6,0! —31 
7 | 1300 | 25 | 79 1 79 | 63.0 |--22,0| 84,0 |-81, 3 8 |-Ш | 10,0) —32 
в | 1500 | 72| 78 | 76 |615 |-23,0] 83,5 |—74,5) 8 |—12 | 14,0] —33 
д | 1700 | 701 77 | 73 | 67.0 |-23,5| 83,5 |--70,0] 8 |—13 | 15,0| —33 
10 | 1875 | 681 76 | 71 159,5 |-23,5] 83.5 |66,0) - 8|-14 | 14,0 —34 
ТЕ | 2050 | 66. |`76 | 70 | 58.5 |--95.01.83,51—62,5| 81—15 | 13.0) —95 
19 | 9995 | 64 | 74 | 68 | 575 |-26.0| 83,5 |-66,5 `°8|-16,5]| 12,0 —35 
13 |2425 | 63 | 73 |. 66 | 57,0 |--95,5] 83,0 |—69,5 8|-18,0, 11,0| — 36 
14 |275 | 60| т | ва | 56.0 |-25'0 83,0 |--77,0 1|-19.0) 9.0) —37 
15 131001 58 | 69 | 62 | 54.0 |--26,01 83,0 |--30,0] — 9 |- 20,0 0 | --39 
ОО, 6.0 41 


16 | 3500 96 66 60 | 53,0 |—23.0| 83,0 |—84, 5 


роакустических трактов первого и второго типов соответственно, где 
0--100,05Е, а Е — уровень ощущения речевого сигнала на выходе трак- 
та. В рассматриваемом случае для всех полос равной разборчивости 
ТА ВАР Ре) = ОП и ГА 9 (АР /Р.)Р - 0,013. При этом А, = 
об КО = 20 1651, =20 165.5 Кл = 20 №5 КЕ 20 рзлра 
Как видно из результатов расчетов, представленных в табл. 1, раз- 
брос разборчивости слов злектроакустического тракта второго типа с 
реальными допусками на параметры его элементов составляет (33,5— 
58) %, а разброс разборчивости слов тракта первого типа — 16%. Ана- 
лиз показывает, что большой разброс разборчивости слов для тракта 
телефонной связи второго типа обусловлен, в первую очередь, небольшим 
затуханием 5 „ телефонной заглушки шлемофона ТШ-3, что приводит к · 
большим значениям весовых коэффициентов, определяемых по форму- 
ле (2). | 
Для тракта телефонной связи первого типа, имеющего те же значе- 
ния полей допусков параметров элементов тракта, расчетное значение 
разброса разборчивости слов в несколько раз меньше, чем у тракта вто- 
рого типа, что объясняется большим затуханием 91, телефонных заг- 
лушек ‘гарнитуры ГВШ-Т-13 (см. табл. 3) и, следовательно, меньшими 
значениями весовых коэффициентов Ау, А, А, Аз. = | 
“Из табл. 1 также следует, что увеличение разброса разборчивости 
речи телефонного тракта второго типа, полученного расчетным путем, 
вызвано в основном значительным снижением нижнего предела разбор- 
чивости речи из-за нелинейной зависимости разборчивости слов Ш от 
разборчивости формант А [3], которая может быть аппроксимирована 
ВЫ ениете ие ово Ане 
№ = [1 — ехр(— 0,087 А)| 100, — е (3) 


где Ў и А выражены в процентах. | 
67, 
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Из (3) следует, что при симметричном разбросе разборчивости 
формант +ЛА= А, — А=Амк — А относительно среднего значения А 
АЙ будет несимметричным, при этом А\Шыин = — Ин ЗА макс == 


== 1а №. И чем меньше Ӯ, тем больше несимметрия разброса раз- 
борчивости речи. Этот вывод подтверждается результатами измерений 
разборчивости речи, приведенными в табл. 1. При этом в соответствии 
с методикой [3] самые минимальные значения разборчивости слов (72, 
76 и 78%) были оценены как случайные и поэтому при обработке ре- 
зультатов измерений не учитывались. 

Оценим теперь влияние на разброс разборчивости слов А изме- 
нения допуска 1-я на параметр одного элемента при сохранении 


9: 
допусков на параметры остальных элементов исследуемых трактов те- 


е ў А д 
лефонной связи. Полученные зависимости А -- 18 ( Ви | для трактов 


91 


первого и второго типов представлены на рис. 2 и З, где д; и Ад, — со- 
ответственно среднее значение и разброс параметра элемента электро- 
акустического тракта. | 


Ду 5, 
а: 
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Рис. 2. Зависимость разброса разборчивости слов 
от поля допуска параметров элементов тракта пер- 
вого типа: 


2) | = |} 
Ри Ррф . За 


А5 А52 \ А5 
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„Улм / Зы За 


Из этих рисунков следует, что наибольшее влияние на разброс раз- 
борчивости речи оказывают изменения звукового давления акустического 
шума (кривая 1) и речи (кривая 2). Для уменьшения влияния указан- 
ных разбросов на поле допуска разборчивости речи целесообразно в 
трактах телефонной связи применять автоматические регуляторы усн- 
ления, которые в зависимости от уровня интенсивности акустического 
шума изменяют коэффициент усиления тракта, поддерживая соотноше- 
ние сигнал/шум на оптимальном уровне. При этом обеспечивается мак- 
симально возможная для данного случая разборчивость речи. 

Определим теперь, какие должны быть допуски на параметры эле- 
ментов электроакустического тракта, чтобы разброс разборчивости ре- 
чи не выходил за границы заданного класса качества речевой связи [3]. 

Рассмотрим в качестве примера телефонный тракт первого типа, 


который в акустическом шуме с уровнем 133 дБ обеспечивает =914%, 
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т 


что согласно [2] соответствует ПП классу | качества (для него макс = 
== 94 4, И еа = 8990) 
| Данная задача может быть решена с помощью а пода равнъх вли- 
яний [4], при котором 


да: 2 А Б 
га ка ги | = да Яз лаба) Н (4) 
41 25 Оп 
где = Рс. ‚ 2 — ЧИСЛО параметров элементов злектроакустичес-. 


кого тракта. 


да 20). ЗОР 0) 00 


Рис. 3. Зависимость разброса разборчивости слов от 
"поля допуска параметров элементов тракта второго 


АР АР 4$ 
| Р Рф 57 
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Улм 5тз За 
В табл. 6 приведены результаты расчетов половины поля допуска 


уровня ощущения речевого сигнала при 89% < \ < 94% 
| В соответствии с [1] и соотношением (4) имеем 


и З ү 244 - а (аут. Е 


=) 


Таблица 6 


Половина поля допӯска уровня ощущения речевого сигнала 
при заданном разбросе разборчивости речи 


Значение параметра 


Наименование параметра тракта Нижний Среднее Верхний 
предел значение предел 
Разборчивость СЛОВ а ВРА е Зоро 17—919 У, =94% 
Разборчивость формант . . . . . : [4;=25% А=28% ° |4, =33% 
Вероятность неискаженного восприятия Е е 
ВОГО сигнала мы. рн = 31 р = 0,35 рв = 0,41 


Уровень ощущения речевого сигнала 0-=102088 Еһ==5 дБ Е=6,2 дБ |Е,=7,9 дБ 
Он=1,78 0--2,04 Чв=2,3 
+ Прин одинаковой для всех полос равной разборчивости. 
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Согласно данным табл. 6 


(е) Е о о” 

200 20 

Для п=7 с учетом (6) 

р А ЕР ) = 0048. | (7) 
91 

АР: АР 

Таккак | А. Арто | — 5 | Бара ) == 0,048. 
Ри Ръф 


Значения рациональных допусков остальных параметров элементов 
электроакустического тракта первого типа приведены в табл. 7. 
Таблица 7 


Значения рациональных допусков на параметры 
элементов телефонного тракта первого типа 


Номера по- Средняя ча- 
лос равной стота полосы З за 
разборчиво- равной раз- | си Е Е | А5 
сти борчивости, Гц | Ред О поты | 
Утр р Ут 
1 250 3,9. 102 4,8.10-2 
2 500 7,9.101 4,8.10-2 
3 _ 650 6,66 4,85.10—2 
- 4 800 3,2 4,87.10-2 
5 950 7,9 5, 11. 10—2 
6 1125 4,7 5,36. 10—2 
7 1300 0, 264 5,92.10-2 
8 1700 92951022 0,96.10-1 
9 1700 6; 3-1 0—2 ЗО 
10 1875 9,29.10—2 5,16: 10 
11 2050 5,04. 10-2 1,04 
12 2225 5,90.10-2 4,61.10-1 
13 2425 5,54.10—1 _3,46.10—1 
14 2725 2251021 5,92.10-2 
15 3100 3,25 4,8.10-2 
16 3500 16,5 4,6.10-2 


Анализируя допуски на параметры элементов реального тракта, 
принятые при расчетах, и рациональные допуски, при которых обеспе- 
чивается заданный допуск на разборчивость речи, можно сделать сле- 
дующие выводы. | | | я: 

1. Поле допуска звукового давления речи должно быть уменьшено 
примерно в семь раз, что может быть обепечено применением компрес- 
сии или автоматической регулировки усиления. 

2. Реальное поле допуска акустического шума должно быть умень- 
‚шено примерно в три раза по сравнению с рациональным. сн 

3. Поле допуска абсолютной шумостойкости ларингофонов в поло- 
се частот 1500—2425 Гц должно быть уменьшено примерно в пять раз, 
а на остальных частотах оно может быть увеличено. 

4. Поле допуска коэффициента передачи усилительной части трак- 
та должно быть уменьшено примерно в два раза. | 
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:5. Поля допусков чувствительности ларингофона, приведенной к эк- 
вивалентному микрофону, и затухания телефонной заглушки в диапазо- 
“не ‘частот ‘1700—2425 Гц примерно совпадают с рациональным полем 
допуска, а на остальных частотах должны быть уменьшены примерно в 
десять раз. 

6 Реальное поле допуска чувствительности телефонов в диапазоне 
частот 1700—2425 Гц примерно совпадает с рациональным, а на осталь- 
ных частотах должно быть уменьшено в среднем в 5 раз. 

Учитывая реальные возможности, можно принять следующие зна- 
чения полей допусков на параметры элементов телефонного тракта пер- 
вого типа, к реализации которых следует стремиться: 


В 5, + Я 2 
7 - е) =0,02(2 0,2 дБ) и (5) 54 25 = 45 = 


тр ш 5, ‚Эт 
БР 
си са а я 8 1 ПРО == 0115 1,0 дБ). 
Е Удм Ррф ) 


При зтих значениях полей допусков параметров злементов тракта 
имеем: №, -- 890 и М, -93,590, что с достаточной для практики точно- 
стью совпадает с границами разборчивости слов по ПІ классу качества 
согласно [2]. 

Полученные результаты имеют практическое значение, так как они 
могут быть использованы при обосновании требований к параметрам 
разрабатываемых элементов разговорного тракта. 
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УДК 6.12.373.826 : 621.396.012 Канд. техн. наук В. Ф. Ламекин 


СОПОСТАВЛЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ВОСС СО ЗВЕЗДООБРАЗНОЙ 
И КОЛЬЦЕВОЙ СТРУКТУРАМИ ДЛЯ ВНУТРИОБЪЕКТОВОЙ СВЯЗИ 


Проводится оценка энергетических, конструктивных, экономических и 
эксплуатационных характеристик ВОСС для подвижных объектов со звез- 
дообразной и кольцевой структурами сети. 


При проектировании оптических систем связи на волоконных свето- 
водах (ВОСС) с цифровой формой передачи информации определяются 
четыре основные взаимосвязанные характеристики: структура сети, же- 
лаемая скорость передачи информации, вероятность ошибки при пере- 


даче информации, расстояние между оконечными устройствами. Кроме 
этого, учитывается также ряд дополнительных внешних факторов та- 
ких, например, как физический и химический состав окружающей сре- 
ды, надежность эволюции, масса, габариты, мощность потребления, 
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электромагнитная совместимость. Многие факторы в процессе проекти- 
рования предопределены спецификой условий эксплуатации ПО. Учет 
всех факторов делает процедуру расчета ВОСС достаточно сложной. 

Первый шаг проектирования ВОСС — выбор структуры сети ВОСС 
первого поколения, т. е. систем, в которых основные функции обработки 
сигнала выполняют электронные блоки, а функции линий связи — во- 
локонные световоды. 

Двумя наиболее употребительными типами оптических цифровых 
систем являются: последовательная кольцевая децентрализованная си- 
стема с ответвляющимися соединителями и параллельная централизо- 
ванная система с соединителями типа «звезда». На рис. 1 приведены 
функциональные схемы ВОСС с М оконечными устройствами кольцево- 
го, звездообразного и иерархического типа. 


Рис. 1. Структур- 
ные схемы ВОСС: 
а — звездообраз- 
ная; 6 — кольце- 
вая; в — иерархи- 
ческая 


Рассмотрим проблему проектирования в двух аспектах: выбор 
структуры линий связи и выбор способа реализации электронных бло- 
ков ВОСС. Количество вариантов построения системы быстро растет с 
увеличением числа отдельных передатчиков, соединителей, разветвите- 
лей, оконечных устройств, а также с изменением режима их работы (на 
прием или интерактивный). Расчет, конструкция и работа ВОСС за- 
висят от многих факторов, в том числе от максимального динамическо- 
го диапазона между оконечными устройствами, необходимого для дос- 
товерной передачи информации. 

Динамический диапазон в звездообразной системе с М оконечны- 
ми устройствами определяется [1] выражением 


__ 2-м) 

Д=4 , (1) 

где р = е 40 - 0) — среднее затухание между оконечными устройст- 
вами; | 


а — коэффициент затухания световода; 
Г — длина волоконной линии. 
Для кольцевой системы динамический диапазон описывается выра- 
жением 


дата) (9) 
74 | | 


где а, — потери в разъеме; 


4, = —— — суммарные потери в ответвителе; 
о У 
| <е 7 | 
Р, — отношение входящей в ответвителях мощности К ВЪХО- 
дящей; 


0; — доля МОЩНОСТИ, отводимой из общей оптической магист- 


рали к оконечному устройству. 
На практике средние значения величины 4, составляют 1,5—2 дБ. 


При энергетическом расчете ВОСС следует учитывать и суммарные по- 
тери в системе. Для сравнительной оценки потерь в обоих типах сис- 

тем можно воспользоваться выражениями для отношения величины оп- 
тической мощности в линии на выходе одного оконечного устройства к 
величине мощности на выходе другого оконечного устройства Ср. Вели- 


чина С, для звездообразной системы определяется выражением 
С == а: а, ао М5 


где 4, — вносимые потери соединителем типа «звезда»; 
4. — потери в двунаправленном ответвителе. 
Для кольцевой структуры величина с. задается формулой 


Ср = р Де Оф Ра. 


Суммарные потери в звездообразной системе можно представить 
выражением 


02—44, 4,, + + до 10 М- 0,13. 102, (3) 


где 4, — потери в кабельном разъеме; 


в — внутренние потери в соединителе типа «звезда». 
Суммарные потери в кольцевой системе определяются выражением 


а: => дод = дар Е. де: ДЕ 20.5 = (= 3) (2 Яр = Яв ща д.) = 4,9 МЕ 3,5, (4) 


где 4, — коэффициент разветвления Т-ответвителя; 

д., — внутренние потери в Т-ответвителе; 

дъ, — вносимые потери Т-ответвителем. 

Анализ выражений суммарных потерь звездообразной и кольцевой 
структур показывает, что при М < 5 суммарные потери в обеих систе- 
мах примерно одинаковы, но для большего числа оконечных устройств 
различие между ними быстро увеличивается: для №М=10 в звездообраз- 
ной системе потери примерно в два раза меньше, а для №=21 — в 
4 раза. 

В случае применения унифинированных по оптическому стыку око- 
нечных устройств потребуется введение различных коэффициентов вво- 
да у каждого оконечного устройства для обеспечения одинаковой вели- 
чины сигнала в каждом фотоприемнике. Однако такая система стано- 
вится весьма громоздкой. 

Кроме того, в звездообразной системе С, изменяется обратно про- 
порционально М, а в кольцевой системе — как экспоненциальная функ- 
ция с показателем №, поэтому кольцевая система оказывается менее 
предпочтительной в смысле гибкости при расширении системы по ко- 
личеству оконечных устройств, так как она рассчитывается точно для 
М устройств. | 
| Радиалъная система типа «звезда» по уровню сигналов обладает 
преимуществами перед кольцевой, особенно при числе оконечных уст- 
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ройств М> 10, поскольку при ее реализации не возникает проблем, свя-- 
занных с необходимостью, введения АРУ с большим диапазоном регу- 
лирования для обработки больших сигналов от близко расположенных. 
оконечных устройств и слабых сигналов — от удаленных. 

Недостатком звездообразной системы является большая длина ли- 
ний связи к оконечным устройствам. Это требует при одинаковом числе. 
устройств использования более длинного кабеля, чем в случае кольце- 
вой системы, что существенно при использовании ВОСС на крупномас- 
штабных ПО. В ПО ограниченных размеров используется небольшое: 
число оконечных устройств, и в этом случае суммарные потери в обеих 
системах примерно одинаковы. Поэтому при выборе структуры ВОСС. 
следует учитывать дополнительные факторы: стоимость и вес кабеля, 
возможность развития системы путем подключения дополнительных 
оконечных устройств. Е 

Звездообразная система, как видно из анализа выражений (1) и 
(3), (2) и (4), имеет преимущество перед кольцевой по динамическому. 
диапазону. Поскольку в ней оптическая мощность распределяется меж- 
ду всеми оконечными устройствами, это приводит к зависимости дина- 
мического диапазона. от длины соединительных линий до оконечных 
устройств. Если длина всех линий связи одинакова и потери в соедини- 
телях и кабелях также одинаковы, то динамический диапазон может 
приближаться к теоретическому значению. Кроме того, это позволяет 
_ применять унифицированные оконечные устройства. 

Таким образом, исходя из энергетических и экономических харак- 
теристик ВОСС, для ПО ограниченных размеров предпочтительнее 
(при М< 10) применение звездообразной структуры сети, а для круп- 
номасштабных ПО — кольцевой. 

Рассмотрим варианты реализации электронных блоков в ВОСС 
обеих структур. Один из вариантов построения системы по кольцевой 
децентрализованной структуре изображен на рис. 2. 


| Вводиий МУЫ 


ВИЛ 


рис. 2. Блок-схема кольцевой децентрализованной структуры ВОСС 


Оконечные устройства соединяются тремя магистральными шина- 
ми: для передачи речевой информации, управления и питания. 

Речевой аналоговый сигнал при таком построении наиболее целе- 
сообразно преобразовывать в цифровую форму и передавать в общую 
магистраль в уплотненном виде. Скорость передачи при этом можно 
приблизительно оценить как Упер = 100 Мбит (№ — количество уплот- 
няемых сигналов). Если объединить шину управления и шину передачи 
речевого сигнала, то потребуется большая скорость передачи уплот- 
ненного сигнала, кроме того, усложнится схема оконечного устройства. 

При использовании децентрализованной кольцевой структуры око- 
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печные устройства могут быть унифицированными и работать автоном- 
но. Оконечное устройство (рис. 3) в общем случае будет состоять из 
нескольких функциональных узлов: контроллера, узла кодера и декоде- 
ра, шинного формирователя и узла мультиплексирования. Основным 
узлом является контроллер. Контроллер выполняет функции обработки 
принимаемых команд по программе и выдачи команд управления. Узел 
кодера и декодера предназначен для преобразования речевых сигналов 
в цифровую форму. Шинный формирователь — для передачи сигналов 
в общую магистраль и приема сигналов из магистрали. Узел мульти- 
плексирования уплотняет и разуплотняет сигналы, осуществляет синх- 
ронизацию и преобразует сигналы для передачи их в контроллер. 


пр и 

{Т 

Ава | 
р Ее] 


Рис. 3. Электрическая схема оконечного === 
Контроллер 


устройства для кольцевой децентрали- 
зованной структуры ВОСС 


ЕЕ ела НЕЕ 


у 
РЕН. 


Контроллер [2] состоит из трех основных устройств: процессора, 
ПЗУ и ОЗУ, интерфейсной схемы. Контроллер с использованием полу- 
чивших широкое распространение микропроцессорных БИС серии 580 
занимает приблизительно З платы размером 140Х 80 мм. Потребляемая 
мощность 10—20 Вт (в зависимости от объема памяти). В контролле- 
рах применяются логические микросхемы серии 133 (около 20 шт.), про- 
цессор 5808М80, шинный формировать 585АП16 (2—5 шт.), интер- 
фейсные схемы 580ВВ55, 5808851, БИС ОЗУ и ПЗУ 556РТ5, 541РУЗА, 
541РТ (количество определяется объемом программы). 

Такой контроллер не имеет достаточного быстродействия для уп- 
равления процессом обмена информацией по общей магистрали. С этой. 
целью используется узел мультиплексирования, в состав которого вхо- 
дят ИМС серий 133 и 564. 

Оконечное устройство с использованием такого контроллера будет 
располагаться на 6—8 платах размером 140Ж 80 мм. 

Целесообразно использовать в контроллере однокристальную мик: 
ро-ЭВМ. Применение микро-ЭВМ типа 8085 и 80С35 (фирмы 1/1, 
США) значительно упростит схему контроллера. 

Микро-ЭВМ 8085 или 80С35 — 8 разрядная машина, имеющая по- 
стоянную память с организацией |Кх8, ОЗУ-64х8, 27 линий ввода—вы- 
вода, восьмиразрядный таймер, а также генератор и схему формирова- 
ния тактовых импульсов. При небольшом количестве управляющих сиг- 
налов и относительно простой программе во внутриобъектовых ВОСС 
микро-ЭВМ 8085 и 80С35 позволят полностью исключить платы интер- 
фейса и памяти, что уменьшит объем оконечного устройства на треть [2]. 

Узел кодера и декодера может быть заменен аналоговой микро- 
ЭВМ типа 2920 фирмы Ге] [3]. Микро-ЭВМ типа 2920 имеет 8 выходов 
и 4 входа, которые могут быть либо цифровыми, либо аналоговыми в 
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зависимости от указаний программы. Для сравнительно несложных 
оконечных устройств микро-ЭВМ 2920 может полностью заменить конт- 
роллер и узел кодера и декодера (в настоящее время ведется разра- 
ботка аналоговой микро-ЭВМ). 

Основные достоинства децентрализованной кольцевой структуры: 
универсальность и идентичность по структуре схем оконечных уст- 
ройств, уменьшение длины линий связи между устройствами. Однако 
отсутствие в настоящее время приемлемых однокристальных микро- 
ЭВМ ограничивает возможности данной структуры. Использование 
контроллера, изготовленного на основе процессорных серий типа 580 
или 588, приводит к неоправданному увеличению габаритов аппаратов. 
Так, для системы на 10 абонентов объем оконечных устройств при де- 
централизованной кольцевой (8—10 плат) структуре сравним с объе- 
мом БЦК (блока централизованной коммутации) звездообразной струк- 
туры, а потребляемая мощность в 3 раза больше [4]. Использование в 
будущем однокристальных микро-ЭВМ позволит в некоторых случаях о 
применять кольцевую децентрализованную структуру. Однако в отдель- 
ных случаях разумно будет использовать централизованную звездооб- 
разную структуру, где микро-ЭВМ в оконечном аппарате будет исполь- 
зоваться как контроллер ввода—вывода, а управление будет осуществ- 
лять центральный процессор. | 

Сопоставление кольцевой и магистральной структур ВОСС для ПО 
позволяет провести оптимальный выбор системы с учетом особенностей 
‚ функционирования объекта. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ 


Рассматриваются причины, ограничивающие быстродействие усилите- 
лей. Приводятся схемы, позволяющие реализовать высокий уровень их 
параметров. Анализируются технологические факторы снижения быстро- 
действия, даются рекомендации по его повышению. Описываются схемы 
разработанных ГИС БОУ и результаты исследований их параметров. 


Быстродействующие операционные усилители (БОУ) значительно 
улучшают электрические и конструктивные характеристики аппарату- 
ры, например, в многоканальных системах связи их можно применить в 
фазовых корректорах. С помощью БОУ можно достаточно просто стро- 
ить мощные высоколинейные широкополосные усилители. БОУ нахо- 
дят применение в многоканальных цифровых волоконно-оптических ли- 
ниях связи в качестве входного широкополосного усилителя, в АЦП 
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ПАП — быстродействующего компаратора, в кодеках — быстродейст- 
вующего усилителя, микро-ЭВМ — согласующего элемента и т. д. Выпус- 
каемые серийно БОУ имеют недостаточные для реализации этой аппа- 
ратуры скорость нарастания, граничные частоты по большому и мало- 
му сигналам. Это связано со схемотехническими, конструкторскими и 
технологическими ограничениями. 

Большинство ОУ построены по двухкаскадной схеме (рис. 1). Кон- 
денсатор С кор введен для частотной коррекции ОУ, при которой обес- 
печивается устойчивая работа ОУ с замкнутой петлей обратной связи. 


Рис. 1. Упрощенная схема двухкаскад- 
ного БОУ 


Скорость нарастания выходного напряжения ОУ определяется скоро- 

стью заряда (или разряда) конденсатора С, рр, которая равна: 
Гс 

в = (1) 
Скоррв 

где /. — выходной ток входного каскада, причем [. = & (базовый ток 


транзистора усилительного каскада мал и почти весь ток /. при пере- 
ходном процессе идет на заряд конденсатора С,орр). Поскольку ток Г. 


не может превысить величину Го; тока входного каскада, который в ОУ 
обычно устанавливается малым (0,1—0,5 мА) для получения необходи- 
мого входного сопротивления, то значение У; также ограничено. Следо- 
вательно, небольшая величина тока входного каскада стандартного ОУ . 
является первой причиной ограничения быстродействия ОУ. 

Для повышения быстродействия необходимо уменьшать значение 
емкости Схрр. Однако в ОУ, изготовленных по стандартному техноло- 
гическому процессу, интегральные р-п-р транзисторы имеют низкие 
частотные свойства, вносят существенный фазовый сдвиг и для обеспе- 
чения устойчивости усилителя при заданной глубине обратной связи не- 
обходимо осуществлять глубокую коррекцию, т. е. вводить значитель- 
ную емкость Скор: Таким образом, низкая граничная частота и неудов- 


летворительная фазовая характеристика р-п-р транзисторов ОУ яв- 


ляются другой причиной ограничения быстродействия и полосы рабочих 
частот ОУ. 


Следующая причина ограничения быстродействия — недостаточная 
величина динамического диапазона БОУ (Пор), определяемая отно- 
шением | 


є 


где У, — крутизна транзисторов И, входного каскада. 
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_ При превышении входным сигналом значения (/;р входной каскад 
ОУ работает в нелинейном режиме, при этом увеличивается время на- 
растания и спада переходной характеристики ОУ, ограничивается ам- 
плитуда выходного сигнала на частотах >0,01-01, (Г — частота 
единичного усиления ОУ). | | 

Еще одной причиной ограничения быстродействия ОУ можно счи- 
тать применение в стандартном технологическом процессе изготовления 
ОУ метода изоляции компонентов с помощью р-п-переходов. Неизбеж- 
ные паразитные емкости р-п-переходов, зависящие к тому же от прило- 
женного напряжения и температуры, ухудшают динамические парамет- 
ры ОУ. 

С целью уменьшения влияния на быстродействие технологических 
ограничений необходимо использовать диэлектрическую изоляцию эле- 
ментов при полупроводниковой реализации ИС БОУ и гибридно-пле- 
ночную технологию изготовления усилителей. Это позволяет существен- 
но уменьшить паразитные емкости изолирующих р-п-переходов. По эф- 
фекту повышения быстродействия оба способа примерно одинаковы, 
но гибридно-пленочная технология предоставляет большие возможности 
по выбору элементов с оптимальными параметрами, поэтому ниже рас- 
сматриваются схемотехнические методы повышения быстродействия 
применительно к гибридно-пленочной технологии. Для ОУ, имеющего 
однополосную АЧХ (см. рис. 1) скорость нарастания У определяется 
выражением: 


2 п Ў: Го 
рса ваа и, 9, 
у 21А 0) 


Из (2) следует, что значение У; можно повысить, расширив полосу 


> Го ден 
единичного усиления ў; и увеличив отношение = Ср Полоса и 
21 
расширяется при использовании в ОУ высокочастотных транзисторов 


с граничной частотой более 500 МГц. Поскольку такие транзисторы до- 
статочно просто изготавливаются в дискретном исполнении (особенно 
р-й-р транзисторы), то гибридно-пленочная технология изготовления 
БОУ практически снимает ограничения по этому параметру. 

Используя бескорпусные высокочастотные активные элементы, 
пассивные элементы с широким диапазоном номиналов, функциональ- 
ную подгонку характеристик элементов, гибридно-пленочная технология 
позволяет создать БОУ с более высокими рабочими частотами, линей- 
ностью и мощностью по сравнению со стандартными полупроводнико- 
выми ИС [1]. Так, в ГИС можно применять высокочастотные дискрет- 
ные р-и-р транзисторы с граничными частотами свыше 1000 МГц и тем 
самым устранить одну из причин ухудшения быстродействия в стандар- 
тных ОУ. 

Гибридно-пленочная технология позволяет широко применять дру: 
тие типы активных элементов, например, высокочастотные полевые тран- 


А И 
зисторъ во входном каскаде для увеличения отношения =_= 


ранении малых величин входных токов БОУ. = 21 

Основными способами схемотехнического повышения быстродейст- 
вия ОУ являются: применение модифицированных дифференциальных 
усилителей, не имеющих ограничений по выходному току входного 
каскада, квазилинейные входные каскады, каскадные схемы включения 
транзисторов, схемы с параллельным ВЧ-каналом, схемы с нейтрализа- 
цией коллекторно-базовой емкости, токовые элементы, каскадные удво- 
ители частоты, схемы с использованием положительной обратной свя- 
зи [2]. | | | | 
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+ 


Поскольку БОУ различаются по принципу построения и по месту 
включения схемы коррекции АЧХ, необходимо определить блок-схему 


`БОУ с оптимальными возможностями по быстродействию. 


Большим быстродействием обладает схема БОУ, где коррекция 
АЧХ осуществлена с помощью элементов, включенных во второй усили- 
тельный каскад. Этот каскад может работать с рабочими токами боль- 
шого уровня, не ограничивающего при динамических перегрузках БОУ. 
Упрощенная электрическая схема такого БОУ дана на рис. 2. БОУ име- 


тт 


-2 


Рис. 2. Упрощенная схема БОУ с коррекцией во. 
; втором каскаде 


ет два каскада усиления: входной каскад на транзисторах У1 и основ- 


ной ‘усилительный каскад на транзисторах. У2, УЗ, включенных по схе- 
ме ОЭ-ОБ для устранения эффекта Миллера. Корректирующая емкость 
Сор “Включена В въсокоомной точке нагрузки второго каскада и фор- 


мирует вместе с сопротивлением К, нагрузки низкочастотный полюс 
АЧХ (Ю,— сумма параллельно включенных выходных сопротивлений 
транзисторов ИЗ, И4 и входного сопротивления буферного каскада на 
эмиттерных повторителях Уо, Мб). | 

Второй полюс АЧХ сформирован резисторами нагрузки Ки вход- 
ного каскада и суммарной емкостью, в которую входят выходная ем- 
кость транзисторов У] входного каскада, входная емкость второго кас- 
када и емкость монтажа. Частоту второго полюса необходимо получить 
выше частоты единичного усиления для минимизации фазового запаз- 
дывания сигнала в усилителе и реализации на БОУ режима повтори- 
теля, поэтому резисторы Ки имеют небольшую величину. 

Для этой электрической схемы разработана макромодель БОУ 


(рис. 3): Входной каскад моделируется генератором тока КЕ 


второй каскад — генератором тока Ол. Үд-2, где Уд-1 = РА 


Фт 
: АТ Ано ея 
крутизна транзисторов ҮІ, Фф, == —— — температурный потенциал (для 
жи 
Т=300° К, ф; =26 мВ), Үз-: — крутизна транзисторов У2 второго кас- 
када. Коэффициент усиления БОУ определяется по формуле: | 
Ку Ор; Ба Ори Ул - Овх У у 7—2 аа) 


0 | : < 
А вх = +е Сыр) Ч а пее 2) та ор ) 
1 КАЯ | 


6—1018 Е бит Е. 25 Е са 


Если частота второго полюса Фо = —— =. впшечастоти 


73 Кат Слар 
®, ТО » С и (в диапазоне частот о—о,) и выражение для Ку 
ек | Диск | А 
: ку нано (4) 
ро + °С | з нф 


Для юо- 0, коэффициент усиления БОУ равен единице, поэтому вели- 
чина корректирующей емкости С „рь - Определяется по формуле: 


} 
М Уо 24 х 21 0 Ан: Р Р Р 
С, = Е. 5) 


әт 


| © == и тел КЇ корр 
4277 | Эрен 


Рис. 3. Е осете БОУ с коррекцией во второму, 
каскаде 


« 


озак №, =20—200 кОм; Үд} Б, =0,2—10; Үл =20—50 мА/В и 
< Ки-т Ра Үлә ‚ поэтому 


і . 


То Кат оо 


дъ она, г \ 
Е г корр ме 9. | 6) 
Тогда скорость нарастания выходного сигнала БОУ равна: 
е : 7 е, И Ко | 
ТЕ: | И, = вых МЕ турні 2 2р9 а: от : (7) 
Скорр Р-р Го Кн Г -1 
где Ов, Го Ки — наибольшее напряжение на входе второго каска- 


да. Полученное значение У, совпадает со значением скорости нараста- 
ния для ОУ с коррекцией интегрирующего типа (2}. 

"Для режима малого сигнала схемы ОУ на рис. Ги 2 равноценны пс 
динамическим параметрам. Напряжение Ор, находится в зоне входно- 


го динамического диапазона второго каскада (Ок, «2Ф,), прираще- 


ния токов согласованной пары транзисторов равны по величине и про-. 
тивоположнъ по знаку, поэтому потенциал точки соединения. ‘эмиттеров 
транзисторов У2 не изменяется. Суммарный ток №2 транзисторов | 
второго каскада стабилизирован на уровне: 


32. 


При переходе в режим большого сигнала, т. е. когда Ир > 291 один 


из транзисторов У2 входит в режим отсечки, ‘а ток другого транзистора 
М2 продолжает расти и может достигать при передаче крутых фронтов 
сигналов больших значений благодаря - действию конденсатора. С,, 
шунтирующего резистор К,. Этот ток, заряжающий корректирующую 
емкость С, орр, существенно повышает ток Го, что позволяет получить · 
скорость нарастания У, значительно выше скорости, определенной по 
формулам (2) или (7). 

Еще одним достоинством схемы БОУ Сы рис. 2) является получе- 
ние близких значений скорости нарастания (И; положительного и отри: 
цательного перехода входного сигнала. Это достигается благодаря на- 
личию «токового зеркала» на транзисторах У4, обеспечивающего заряд 
емкости С кор При динамических перегрузках током отрицательного ис- 
точника питания. 

В соответствии с принципами схемы рис. 2 была разработана и ис- 

следована схема БОУ-5 (рис. 4). Результаты измерений. динамических 
характеристик БОУ, включенного с обратной связью, приведены в таб- 
лице. | 


Е, 
СО | е 2 
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ите се үд | |07 
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Рис. 4. Электрическая принципиальная схема быстродействующего ОУ 
с коррекцией во втором каскаде 
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арамет 
перака р | К=10 | као кат 
Скорость нарастания выходного. напряже. | Да 
г, ния“ И: Вумке =... . |- 1500 1500 750 
Частота единичного усиления Па МГц я 200 200 100 
Предельная частота усиления в. режиме | 
большого сигнала р ее Ша. >. ИО 6,5 4,5 


| Производились также измерения шумовых характеристик усилите- 

ля для различной глубины ОС. При работе БОУ с наибольшей глубиной 
ОС, т. е. в режиме повторителя, уровень шума, приведенный ко входу, 
составил 125—126 дБ в полосе телефонного канала. | 
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Из данных таблицы видно, что предельная частота усиления боль- 
шого сигнала при .работе БОУ в режиме повторителя недостаточна. 
Это объясняется влиянием нелинейности усилительных каскадов в ре- 
жиме большого. сигнала на напряжение смещения, которое значитель- 
‘но возрастает (до нескольких вольт), при этом. выходное напряжение | 
ограничивается. | 

Для устранения указанного недостатка разработаны схемы, в ко- 
торых обеспечена линейность работы усилительных каскадов для всех 
режимов. Это достигнуто увеличением токов усилительных каскадов, 
работающих в режиме класса А, с использованием коррекции интегри- 
рующего типа. С целью получения наименьшего уровня шумов количе- 
ство активных элементов входного каскада сведено до минимума. Схе- 
ма входного каскада приведена на рис. 5. | | 


Рис. 5. Схема входного каска- 
‚да БОУ “ 


В качестве источника тока использован генератор тока на транзи- ` 
_сторах У2—1, У2—2. Особенность этой схемы ГТ в том, что ток о почЧ- 
ти не зависит от напряжения питания схемы, а транзистор генератора 
тока не переходит в режим насыщения, если его коллекторное напря- 
жение становится малым: 


Г = 0712 = 0,6/К2 [В/кОмј], 


так как каскад охвачен стопроцентной отрицательной обратной связью. 

Нагрузкой первого каскада является резистор Ко и входное сопро- 
тивление транзисторов УЗ, У5 второго каскада (рис. 6). Для повыше- 
_ ния частоты высокочастотного полюса первого каскада (частоту второ- 
го полюса желательно получить выше частоты единичного усиления ў, 


0+2, 


ӧ-Ёл 
Рис. 6. Электрическая схема второго каскада БОУ 


для минимизации фазового запаздывания сигнала в БОУ) и понижения 
частоты низкочастотного полюса второго каскада включена корректиру- 
ющая емкость С,орр (метод коррекции разнесением полюсов) [3]. 

Так, путем параллельного подключения к коллекторному переходу 
транзистора У5 небольшой емкости коррекции удалось значительно 
разнести полюсы 51 и 52 друг от друга и повысить устойчивость БОУ. 

Для количественной оценки влияния корректирующей емкости по- 
строена макромодель схемы второго каскада (рис. 7). | 


~ 


Рис. 7. Макромодель второго каскада БОУ 


С целью улрощения записи входным элементам присвоим индек- 
сы 1, а выходным -— 2, емкость Скорр Обозначим без индексов С, а 


крутизну каскада — д. Доминирующий полюс с корректирующим кон- 
денсатором емкостью 2 пФ равен: 


1 | 
орела - = 700 Гц 
кт А? &С 105.104.67.1073.2.10717 | 
частота излома ве 
| $ 5700 
ОЕЕО: 
Л 9 т 6,28 : 
Второй полюс находим по формуле: | | 
с д | 67:10-3.2:10=— ри 
С1 С2 + С (С! + С2) — 10-10-2.10:10- + 2-10" (10 + 10)-10— 
| | -- 95 Е МТи. а | 
Откуда частота | | 
| | $2 95.7 = 
== = = 19,0 МГЦ. 
Л 2 т 6,28 ка 


Полюсы удаляются друг от друга (расщепляются), обеспечивая луч- 
шую устойчивость ОУ. . | | 

Гірименение коррекции с помощью АС — цепочки (см. рис. 6), 
включенной нг выходе входного дифференциального каскада, позволя- 
ет получить устойчивую работу БОУ при сохранении высоких значений 
скорости нарастания У,. Основное назначение ЮС коррекции — сни- 
жение усиления входного каскада на высоких частотах без дополни- 
тельного фазового сдвига и повышение частоты второго полюса АЧХ, 
образованного действием резистора нагрузки входного каскада Юки 
суммарной емкостью на выходе этого каскада. 2 : 72 

В результате лабораторных исследований БОУ получены следую- 
щие параметры: скорость нарастания У, = 1300 В/мкс (передний фронт 
импульса), У, =600 В/мкс (задний фронт импульса); частота единич- 
ного усиления ед =100 МГи, (при нагрузке К, =150 Ом);. предельная 
частота в режиме большого сигнала ар 12 МГц при (ых =5 В (на- 


грузка №, = 150 Ом); приведенный ко входу уровень шума в полосе ТЧ . 
Р. вх = 0,2 мкВ. рез а: 


№ 
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БОУ сохранял устойчивость при испытании в режиме повторителя 
н подаче сигнала на неинвертирующий вход. | 

Полная электрическая схема БОУ приведена на рис. 8. Первый 
каскад построен по дифференциальной схеме с генератором тока на 
транзисторах УТ. У2. величина которого определяется сопротивлением 
резистора 22. Резистор А4 задает режимный ток через транзистор 


Рис. 8. Электрическая принципиальная схема БОУ с миними- 
зированной конфигурацией 


У 2-—2. Резисторы обратной связи К1, КЗ обеспечивают увеличение ско- 
рости отклика большого сигнала У, за счет снижения крутизны тран- 
зисторов У]! и увеличении тока о при сохранении заданной устойчиво- 
сти БОУ. | | | 


| 7 
У; шах = 295, 


ие ке 


КФ Ф; 


Нагрузкой первого каскада является резистор Ко и входное сопро- 
‚ тивление промежуточного каскада, выполненного на биполярных тран- 
зисторах ҮЗ и У5, включенных по схеме с ОЭ. 2 | 
Резистор 26 определяет режим по постоянному току транзистора 
‚ УЗ. Конденсатор С? осуществляет коррекцию АЧХ в области высших 
частот. Генератор тока, построенный на транзисторе У4, определяет ве- 
личину тока через промежуточный каскад. Выходной каскад работает 
‚ в режиме класса АВ на транзисторах У 6—2, У7—2 с цепью базового 
смещения на транзисторах. И 6—1, У 7—2 в диодном включении. Транзи- 
сторы И6--1, У 7—1 согласованы с Уб—2, У7—2. Резисторы А7, КВ оп- 
ределяют режим по постоянному току транзисторов Уб—2, У7—2. Кон- 
денсатор СЗ служит для развязки по цепи питания. 
| Применение БОУ в волоконно-оптических линиях связи, кабельном 
телевидении. многоканальных проводных системах связи, активных КС- 
фильтрах, быстродействующих АЦП и ЦАП, усилителях мощности, ана- 
логовых вычислительных устройствах позволяет улучшить параметры 
этих систем и блоков, например, увеличить взаимное затухание сигна- 
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лов между каналами за счет повышения линейности применяемых уси- 
- лителей, расширить полосу пропускёния и увеличить соотношение сиг- 
вал/шум, т. е. увеличить число каналов ВОЛС при использовании БОУ 
в приемниках оптических сигналов. При использовании БОУ в качестве 
компаратора повышается быстродействие АЦП и ЦАП при использо- 
вании его в цепях отрицательной обратной связи (ООС по огибающей. 
уменьшает уровень нелинейных искажений усилителей мощности в сис- 
темах с амплитудной и однополосной модуляцией). По ориентировоч- 

ным оценкам потребителей БОУ применение его уменьшает габариты 
соответствующих блоков аппаратуры в 2—3 раза, массу — на порядок, 
что в совокупности с улучшением технических характеристик аппара- 
туры дает большой экономический эффект. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА И РЕЖИМА 
РАБОТЫ ССС ПО КРИТЕРИЮ НАИМЕНЬШИХ ЗАТРАТ ЭНЕРГИИ 
НА ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ 


„Теоретически исследуется влияние квантовых эффектов на затраты 
энергии при передаче информации в системах световодной связи. Приво- 
дятся результаты расчетов. 


Использование преимуществ оптического диапазона электромагнит- 
ных излучений для передачи информации связано не только с решени- 
ем ряда сложных технических задач, но и требует разработки теории 
оптимального построения ССС. | | | 

Настоящая работа посвящена определению спектрального диапазо- 
на и режима работы одномодовой ССС, при которых достигаются наи- 
меньшие затраты энергии на передачу единицы информации. В связи 
с ограничениями на среднюю мощность генераторов излучения и на от- 
носительно большие потери в каналах связи уменьшение затрат энер- 
гии на передачу информации чрезвычайно важно как с точки зрения 
увеличения расстояния между ретрансляторами, так и с точки зрения 
уменьшения энергопотребления передающих модулей. 

При разработке оптических систем связи принципиально важными | 
оказываются квантовые ограничения, определяемые фундаментальны- 
ми соотношениями квантовсй механики: соотношением Планка и прин- 
ципом неопределенности. В связи с этим применение классической тео- 
рии передачи сигналов к анализу оптических систем связи приводит к 
ошибкам в оценках их возможностей. Квантовым эффектам в теории 
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передачи информации посвящены па [1—6], в которых получен це- 
лый ряд важных выводов. 

_В работе [5] получено выражение, учитывающее квантовые ограни- 
. чения для предельной информационной емкости волны, распространя- 
_ ющейся без дисперсии по одномодовому каналу передачи. Для смеси 
сигнала, имеющего среднюю мощность Р., и аддитивного белого шума 
со средней мощностью Р. информационная емкость волны имеет вид 


Р. + Р РАЎ 
А оваа Е [1ч = 
ае ( ЯЕ 2 сЕ пр ов [1 + В ри 
2—2, Ри Е ГАУ е5 | 
2а ов: ( ами }, 40 


где | — частота излучения, Гц; 

АГ — полоса частот канала, Гц; 

Й  6,6-10-“Дж.с-- постоянная Планка. 

Для канала без потерь средняя величина затрат энергии на переда- 
чу единицы информации определяется соотношением Р./С. В связи со 
сложностью выражения (1) определение минимума функции Р./С це- 
лесообразнее провести, анализируя обратное соотношение С/Р.. Для 
этого рассмотрим характер изменения функции С от мощности сигнала 
Р., который Е производной 


С 


| ҺАУ 
` ов. | 1 

Ер поста св ( ы 

арт ду 


Из анализа выражения (2) следует, что скорость роста информаци- 


онной емкости волны р принимает максимальное значение при 
Я | 


Р. =0, мало меняется при мощности сигнала меньшей мощности шума, 
и ассимптотически стремится к нулю при неограниченном росте мощно- 
сти сигнала. Отсюда следует, что величина информационной емкости 
волны равняется 0 при нулевой мощности сигнала, растет пропорцио- 
нально Р, при мощности сигнала существенно меньшей мощности шу- 
ма, а при дальнейшем увеличении мощности сигнала приобретает ха- 
рактер логарифмической функции. Из такого характера зависимости 
информационной емкости волны следует,.что величина С/Р, макси- 
мальна и мало меняется в днапазоне ‘мощностей сигнала 


Поэтому минимальные затраты энергии. на передачу единицы информа- 


ЦИИ | а ‚. могут быть достигнуты при средней мощности сигнала 
\ мин 
меньшей средней мощности шума. 25 
При выколнении (3) выражение (1) для информационной емко- 
сти волны принимает ВИД: 


я ; (9) 


К За (РРА) ди о (Си + А7) м2 › 


где спектральная плотность белого шума бе определяется соотношени- 


ем С. = РА. Тогда из (4) получаем выражение для минимума зат- 
рат энергии ‘на передачу единицы информации. 
Р г ДА > - : | | е 
| Бе == (Си + #7, то. | (5) 
С )мни | | си З че | 


Величина этого минимума зависит как от спектральной плотности шу- 
ма, так и от частоты излучения. 

В ССС минимальная мощность шума определяется мощностью шу- 
‘мов фотоприемного устройства, которая в свою очередь определяется 
фоном излучения абсолютно черного тела, находящегося при одинако- 
вой с фотоприемником температуре. Спектральная плотность излучения 
в одной моде черного тела определяется соотношением [7] 


Фе 10) (6) 


где К--1,38.10-23 Дж/град — постоянная Больцмана, 

Т —- абсолютная температура, °К. 

В радио- и СВЧ-диапазонах АКТ <1 и минимальная спектральная 
плотность шума равняется КТ. В этом случае минимальные затраты 
энергии на передачу единицы информации не зависят от частоты излу- 
чения и определяются классическим пределом, равным КТ [м2 [8]. На 
рис. 1 приведена зависимость минимальных затрат энергии на передачу 
единицы информации от длины волны излучения для спектральной 
плотности шума, определяемой спектральной плотностью излучения 
черного тела, находящегося при температуре 300°К. Как видно из 
рис. 1, в оптическом диапазоне, начиная с длины волны 50 мкм, затра- 
ты энергии растут пропорционально частоте излучения. 


РС, Дж/да 


-19 
Рис. 1. Затраты энергии на передачу 0 
единицы информации для излучения за- 
данной длины волны. Предполагается, 
что шум определяется фоном излучения 
черного тела с температурой 300 °К 


И. И АИ 


Условие 0< Р. < Р, при котором достигаются наименьшие за- 
траты энергии на передачу информации, с учетом выражения (4) пре- - 
образуется к виду 


АЛС |! т - | п2. (7) 


В частном случае, для спектральной плотности шума, определяемой вы- 
ражением (6), условие (7) принимает вид: 


27 ем ща, (8) 


которое в радио- и СВЧ-диапазонах переходит в известное классичес- 
кое условие ДР» С 112 [8]. | 
Выражение (8) может быть преобразовано к виду: 


ДР та 1 
ах 1 Са КТ лае” | (9) 


которое определяет максимальную информационную емкость волны 
при которой могут быть достигнуты минимальные затраты энер- 
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Саре» 


е се“ | път 
гии. На рис. 2 приведена зависимость функции Суакс = 0,1 А а 
от длины волны излучения для ряда значений Л{/ї. Из рис. 2 видно,что ми- 
нимальные затраты энергии для скорости передачи | Мбит/с можно обес- 
печить только на длинах волн больших 5 мкм. С этой точки зрения. ис 
пользуемый в настоящее время для ССС диапазон длин волн 0,6-- 
--1,6 мкм не являезся оптимальным и этим фактом, в частности, опре- 
делен интерес, проявляемый к волоконным световодам и элементам 
интегральной оптики, работающим в среднем и дальнем ИК диапазо- 
нах [9, 10]. жак ЕЕ. 


- Смаке, бит/с 


И 
Е ПА Ди 
10Р =0] 


0" Рис. 2. Максимальная информацион- 
ная емкость волны при минимальных 
ДР/ 10? затратах энергии на передачу едини-: 
цы информации для излучения за- 
- данной длины волны 


ел р Ам 


Максимум функции е?” КТ достигается на длине волны А=йС/КТ 
равной 40 и 70 мкм при температуре +80°С и —60°С соответственно. 
Расчеты показывают, что в этом диапазоне длин волн для полосы ча-. 
стот канала равной 103 Гц может быть достигнута скорость передачи 
информации, равная 100 Мбит/с при мощности передатчика 10-? Вт. 

Таким образом, в оптическом диапазоне величина минимума затрат 
энергии на передачу информации растет пропорционально частоте излу- 
чения. Более предпочтительным с точки зрения достижения минималь- 
ных затрат.знергии на передачу информации является диапазон длин 
волн 40--70 мкм. Кроме того, для уменьшения затрат энергии на пере- 
дачу информации система связи должна быть выполнена так, чтобы 
средняя мощность сигнала была существенно меньше средней мощно- 
сти шума. даде 
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УДК 621.378. Е не ии С. А. Дмитриев, Н. И. Ефремов, 
ЕЕ | -, Г. А. Ефремова, В. П. Скиба 


МЕТОДЫ СОЕДИНЕНИЯ ОДНОМОДОВЫХ ВОЛОКОННЫХ СВЕТОВОДОВ | 
И КАНАЛЬНЫХ ИНТЕГРАЛЬНО-ОПТИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДОВ 
(СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ) 


Рассматриваются различные методы соединения одномодовых волокон- 
ных световодов и канальных интегрально-оптических волноводов. Приве- 
дена классификация методов по способу передачи энергии. Показаны 
`преимущества и недостатки указанных способов согласования; а также 
дан ряд рекомендаций по выбору того или иного метода соединения, в за- 
висимости от конкретных условий стыковки. 


Успехи в разработке одномодовых волоконных световодов (ОВС) 
[1—4]и устройств интегральной оптики позволяют в ближайшем буду- 
щем перейти к разработке световодных систем связи с использованием 
этих элементов. Несомненным достоинством ОВС, наряду с широкопо- 
лосностью, является возможность их сопряжения с интегрально-оптиче- 
скими устройствами. Теоретически оптический сигнал из волоконного 
световода (ВС) может быть передан в одномодовый канальный интег- 
рально-оптический волновод (ИОВ) или наоборот с эффективностью, 
близкой к 100%. Однако практическое осуществление высокоэффектив- 
ного согласования в настоящее время затруднено из-за сложности его 
технической реализации. | 

Существующие методы соединения ОВС и канальных ИОВ можно 
классифицировать по способу передачи энергии. Это метод соединения 
с помошью туннельного возбуждения, когда ВС освобождается от 060- 
‚ лочки и накладывается на ИОВ, и метод прямого возбуждения, при 
котором оба световода соединяются. встык, и световая энергия, выходя- 
щая из торца одного из них, входит в другой непосредственно через то-. 
рец. | | 
Подробная классификация методов соединения представлена на рис. 1. 

В случае метода туннельного возбуждения связь между двумя со- 
седними параллельными световодами осуществляется через экспонен- 
циально затухающие поля в общей среде. Экспоненциальная зависи- 
мость полей мод в области связи означает, что энергия передается с 
помошью туннельного эффекта. Эта передача будет наиболее полной, 
когда фазы возбуждающей и возбуждаемой мод согласованы. Данный 
метод не требует точной юстировки световодов друг относительно дру- 
га, так как фазовое взаимодействие осуществимо на расстоянии до 
1004 (А — длина волны излучения). Этот способ наиболее эффективен 
для двух световодов с близкими значениями показателей преломления 
(ПП). Однако на практике для случая ОВС--ИОВ сам ОВС создает 
определенные трудности для осуществления такой связи. Е 
_- Во-первых, эффективное соединение ОВС-ИОВ--ОВС возможно 
только при поперечном ограничении поля ИОВ до размеров, близких к 
размерам сердцевины волокна. В результате становится. необходимой 
канальная структура ИОВ. Небольшие размгры сердцевины ОВС дела- 
ют критичным совмещение ее с канальной структурой. Во-вторых, серд- 
цевина ВС защищена толстой покровной оболочкой и ее необходимо 
удалить. В-третьих, ОВС с низкими потерями изготавливаются из квар- 
цевого стекла, а так как показатёль преломления кварцевого стекла ра- 
вен п2:1,46, что существенно меньше, чем ПП у большинства материа- 
лов, используемых в интегральной оптике (особенно активных и злект- 
рооптических, таких как ИХЬО3 с п=2,2, ДПО с пя:2, соединения. 
АН ВУ с п-=5,5), то возникает проблема устранения «утечки мод»: 
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Когда ПП подложки, на которой изготавливается ИОВ, выше ПП ОВС, 
то будет происходить утечка энергии в подложку, вызванная фазовым 
согласованием мод подложки и мод ВС. Если это нежелательное взаи- 
модействие будет доминировать, то получение высокоэффективного сог- 
ласования невозможно, поэтому в большинстве случаев на ИОВ необхо- 
димо накладывать специальную структуру для подавления модовой 
утечки. Подобная структура представлена на рис. 2 [5]. 


Методи соединения 086 и ИОВ 
Прямое 2974 Гуннельное е 
дозбуждбение | взаимодействие 
вае 9 


У-сбразиа я 
канайка 6 20, 
„бннае травление 


---------------- 


ОД аи Без согласиющих| |Дафракционная Скошенниш Скошенное 
истройств истройста решетка край волокно 
Е | ПРЕ 
| Ү- образная Использование || дез применения 
| пе НИ | | Микронстировка переходного || переходного | 
| долокна долокна 
| -- Жа 
| У-образная 4 
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как фокисиронищии 
улемени? 


——. 


Рис. 1. Классификация методов соединения ОВС и канального интегрально- 
оптического волновода 
Я НЫНЕ НЕЕ 
Рис. 2. Структура устройства для сое- 
динения двух волноводов с сильно раз- 
личающимися показателями преломле- 
ния: 

р — ИОВ с высоким ПП  (диффузион- 
ный волновод в 1№ЫЬОз); В — буферный 
слой с низким ПП ($102); 2 р— слой, 
поднимающий моду, с высоким ПП 
(№.0;5); С — скошенный волновод с 
низким ПП (силикат бария); № — све- 
товод снизким ПП (возможно волокно} 
В аа на роли АННО ТАНААС. 


Несмотря на большое количество методов и конструкций, описан- 
ных в работах различных авторов [6—8], использующих связь через тун- 
нельное взаимодействие, затруднительно выбрать надежный, высоко- 
эффективный и универсальный вариант. Этим объясняется заметно ос- 
лабевший интерес к устройствам согласования данного типа. 

В [9] авторы делают попытку избавиться от большинства трудно- 
стей, сохранив преимущества, присущие методам туннельного возбужде- 
ния. Для согласования полей ОВС с ИОВ и устранения эффекта 
«утечки мод» в подложку, использовался ОВС не круглой, а прямо- 
угольной формы, который помещался на световод, имеющий низкий ПН 
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(рис. 3). Этот промежуточный световод накладывался на канальный 
ИОВ, край у которого скошен. Между ними предварительно наносился 
слой с низким ПП, действующий как туннелирующая область. Ряд мо- 
дификаций данной конструкции дал эффективность соединения 70%. 

С целью снижения потерь, вызванных различием полей ОВС и 
ИОВ, предлагается использовать промежуточный  световод, подверг- 
шийся термической деформации [7]..Схема соединения представлена 
на рис. 4. Форма сердцевины световода структурно приближена к фор- 
ме канального ИОВ. Деформированный световод укрепляется снаружи 
и собирает энергию из скошенного канального ИОВ, а затем передает 
ее из прямоугольного в круглый переходный световод. Однако следует 
заметить, что эффективность этого метода не превышала 75% во всех 
случаях, а наличие технологических трудностей ограничило его широ- 
кое применение. 


1 2 2 


ет 2204 
77 77 


Г) разавы аласа а 


Прямоугольное волокно 
г; дисоким ПЯ (По) а) 


Прямойговное долокио 
с низким ПП (05) 
6) | 6 

Рис. 3. Схема соединения ОВС и ка- Рис. 4. Соединение ОВС и канально- 
нального волновода с использованием го волновода с использованием де- 
промежуточного волокна прямоугольно- формированного волоконного свето- 

го профиля. вода: Р 

а) Общий вид соединения: а) Общий вид; 6) Деформированный 

1 — полосковый ИОВ; 2 — туннелирую- промежуточный ВС 


щий слой; 3 — наложенный составной 
прямоугольный ВС; 4 — подложка 
6) Поперечное сечение наложенного во- 
локонного световода 


Наибольшее количество работ по созданию надежного соединения 
ОВС и канального ИОВ относятся к соединению встык (метод прямо- 
го возбуждения). Эффективность согласования встык определяется сте- 
пенью различия в распределении полей, геометрическим рассогласова- 
нием, а также величиной потерь при отражении от торцев: В общем 
случае выражение для эффективности согласования, учитывающее раз- 
личие в распределении полей, имеет следующий вид: 


2 


( Д ТИ ах 


Д — $ | | (1) 


| а фу ах |+ 4х 
где фу и фо — поля ИОВ и ВС, соответственно. 
93 


Существуют различные выражения для аппроксимации поля вол- 
новода. Так, например, поле диффузионных волноводов, получивших 
широкое применение в современных интегрально-оптических устройст- 
вах, можно аппроксимировать с помощью выражения, полученного для 
тонкой бесконечной пленки, показатель преломления которой изменяет- 
ся по закону: 


п (х) = по + Апехр(-- | х | /0). (2) 


где па — показатель преломления подложки; 
Ал — изменение показателя преломления волновода по глубине; 
4 — толщина волновода. 
Выражение для поля имеет вид: 


ф = [2 Уехр(— |х | 24) | (3) 
где Г, -— функция Бесселя порядка р; 
И = ка (иі па Е С (4) 


й — показатель преломления при х= 0). 

В ряде случаев распределение поля волновода аппроксимируется 
прямоугольными Гауссовыми модами. Зная параметры прямоугольной 
Гауссовой моды, определяют эффективность согласования ОВС и ИОВ, 
считая при этом, что моды ОВС являются также Гауссовыми: 


К] 9 


сл 


ОА А2; оу 


где а — диаметр сердцевины волокна; ма 
ОХИ оу — параметры прямоугольной Гауссовой моды. 


Различие в распределении полей является наиболее труднопреодо- 
лимым пренятствием для обеспечения высокоэффективного согласова- 
ния канального волновода и волоконного световода. Поэтому в настоя- 
щее время наиболее актуальной является задача создания такого тех- 
нологического процесса, который бы обеспечивал производство ИОВ.с 
заданными параметрами. Существует ряд работ, в которых исследует- 
ся зависимость профиля ближнего поля ИОВ (Ті — диффузионного 
волновода в 1№Оз) от параметров диффузии, от кристаллографиче- 
ской ориентации кристалла ПХЬОз [10, 11]. Наиболее подходя: 
щим фактором контроля за волноводными параметрами  явля- 
ется температура диффузии. На рис. 5 представлены расчетные резуль- 
таты потерь при стыковке канального диффузионного волновода ши- 
риной 8 мкм в 1МОз У и 2 ориентации с ОВС, имеющим сердцевину 
диаметром 7 мкм [11]. Потери при стыковке для волновода с 7 ориен- 
тацией при смещении в вертикальном направлнии велики и сильно за: 
висят от температуры диффузии. Потери, вызванные смещением в гори- 
зонтальной плоскости малы и составляют 0,3--0,5 дБ для всех темпе: 
ратур диффузии. Таким образом, на общие потери при стыковке наи- 
большее влияние оказывает вертикальное несоответствие профилей 
ближнего поля ВС и ИОВ. Минимальные потери при стыковке достига- 
лись при температуре диффузии 1050°С. В отличие от образцов 2 ориен- 
тации для образцов, ориентированных в направлении У, потери при 
стыковке растут с увеличением температуры диффузии. В данном слу- 
чае определяющими являются потери, возникающие при горизонталь- 
ной разъюстировке. Наименьшие потери достигаются при Т= 1000°С. 
Разный характер зависимости потерь при стыковке от температуры про- 
ведения диффузии для образцов 2 и Ү ориентаций вызван различием. 


94 


-- 


в процессах боковой диффузии, протекающих в них. Измеренные значе- 
ния потерь при стыковке хорошо согласуются с расчетными. Опыты 
проводились с одинаковым результатом, как для соединения ОВС— 
ИОВ, так и для соединения ИОВ--ОВС. 


—-—— 


У плоскост 


2 ПЛОСКОСТЬ ТЕ мода 


ГЕ мода 


Потери при стиковке, 98 
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Рис. 5. Зависимость потерь при стыковке одномодового волокна 
с диффузионным волноводом от температуры проведения про- 
цесса диффузии при изготовлении волновода: 

О — потери, вызванные разъюстировкой в горизонтальном на- 
правлении; [] — потери, вызванные разъюстировкой в верти- 
кальном направлении; Ф@ — общие потери при стыковке 


Потери на отражение от торцев могут быть достаточно точно опре- 
делены по формуле Френеля: | 


ааа (6) 


где у и пг — значения ПП соответствующих волноводов. 
Френелевские потери могут быть значительно уменьшены при исполь- 
зовании иммерсионной среды, имеющей промежуточный ПП. 
Эффективность стыковки при торцевом соединении сильно зависит 
от точности юстировки сердцевины ОВС по отношению к канальному 
ИОВ. Причем допуска на точность совмещения различны в горизон- 
тальном, вертикальном и продольном направлениях. Было исследова- 
но влияние углового смещения между канальным ИОВ и ОВС. величи- - 
ны зазора между ними и их несоосности на потери при стыковке 12 
13]. Результаты исследований представлены на рис. 6. Из этого рисун- 
ка видно, что наиболее критичной является настройка в плоскости, па- 
раллельной торцам. Расстояние между точками, где эффективность сое- 
динения уменьшается в е раз, в случае смещения по оси 4 равно 
5,2 мкм, а по оси У — 6,4 мкм [13]. Точность совмещения по оси 27 ока- 
зывается более критичной, чем по оси У. Это происходит в результате 
различия профилей ближнего поля вдоль направлений 2 и У. Допуск 
на смещение в направлении Х при наличии в зазоре иммерсионной жид- 
кости максимален и равен 120 мкм. Что касается зависимости эффек- 
тивности стыковки от угловых смещений, наиболее критичной является 
настройка по углу в плоскости канального волновода. Допуск на угло- 
вое смещение в этой плоскости равен 7,5°. Представленные результаты 
не учитывают отражение света от торцов волноводов. 

При соединении ОВС и ИОВ встык необходимо учитывать два фак- 
тора: технологичность стыковки и величину вносимых потерь. Обеспе- 
чить минимальные вносимые потери удается при индивидуальной юсти- 
ровке ОВС относительно ИОВ. Для достижения оптимальных условий 
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связи необходимо, чтобы центр сердцевины световода совмещался с 
геометрическим центром торцевой поверхности канального ИОВ. Обе- 
спечить это условие можно с помощью жестко закрепленного эксцент- 
‚рического устройства стыковки [14] (рис. 7). ОВС закрепляется в ме- 
таллическом капилляре, который в свою очередь помещается в полую 
трубку 2. Капилляр 4 и трубка 2 могут свободно вращаться в корпусе 
3. При вращении трубки центр ОВС может двигаться по окружности 
радиуса г. При вращении капилляра конец ОВС движется по окруж- 
ности радиуса г вокруг центра, лежащего на первой окружности 
(рис. 76). В результате центр ОВС может двигаться по площади, за- 
штрихованной на рис. 7в. Если канальный ИОВ находится в этой обла- 
сти, то юстировка проводится простым вращением трубки и капилляра. 
После юстировки трубка и капилляр закрепляются в своих положениях 


во избежание дальнейшего вращения. 


Рис. 7. Жестко закрепленное экс- 
центрическое устройство стыковки 
ВС с полосковым ИОВ: 

а) Общий вид соединения: 
1 — полосковый ИОВ; 2 — полая 
трубка; 3 — корпус; 4 — металли- 
ческий капилляр; 5 — ВС; 
6) Движение центра сердцевины 
ВС при вращении трубки и капил- 
ляра; в) Площадь, по которой 
движется центр ОВС 


В другом случае ОВС и ИОВ помещали в металлическом корпусе 
и достигали оптимальной связи с помощью микроманипуляторов Ва 
После юстировки корпус заливался жидкой пластмассой. С помощью 
подстроечных винтов можно устранить рассогласование, внесенное за 
время заливки корпуса. Полные оптические потери такого соединения 
после подсоединения световода с диаметром сердцевины 8 мкм к Ті — 
диффузионному волноводу в ММО; с шириной 4 мкм и длиной 8 мкм 
составляют 3 дБ. 

Однако применение подобных юстировочных устройств дорогостоя- 
ще, нетехнологично, а также принципиально ограничено в случае сты- 
ковки нескольких ОВС с несколькими канальными ИОВ, расположен- 
ными на одной подложке. 

Применение направляющих У-образных канавок устраняет пере- 
численные выше недостатки, однако величина вносимых при этом потерь 
возрастает. ВС точно фиксируется по отношению к ИОВ с помощью 
У-образной канавки, полученной кристаллографическим травлением. 
При этом центр сердцевины волокна располагается точно на новерхно- 
сти подложки, на которой изготавливается ИОВ [15]. Таким образом 
довольно просто достигается угловая и вертикальная установка волок- 
на. В [15] описана технология изготовления канавок и методика расче- 
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та ширины окна в слое 510» для получения необходимой ширины канав- 
ки. Расположение ВС в канавке не зависит столь критично от времени 
травления. Перетрав просто углубит канавку, не меняя ее ширины. 
В. результате точность совмещения сердцевины световода и волновода 
равна +1 мкм. При подобном типе связи на подложке одновременно с 
канавкой можно изготовить и интегрально-оптический волновод. Этот 
тип соединения предлагается использовать, где необходимы компакт- 
ность, невысокая точность юстировки и низкая стоимость получаемого 
прибора. | 

В результате дальнейшей проработки описанного метода предлага- 
ется использовать ту же превентивно вытравленную У-образную канав- 
ку в 5і для поддержки световода, который вводит свет в каналь- 
ный волновод [16]. Тонкопленочный волновод создавался на тер- 
мически выращенном слое 510» методом осаждения из раствора. Тер- 
мическим выращиванием получают слой 510» с очень ровной поверх- 
ностью, что в свою очередь позволяет получить волноводы с низкими 
потерями. Толщина слоя 510, была достаточно большой (1 мкм) для 
того, чтобы минимизировать утечки световой энергии в подложку. Непо- 
средственный контакт световода и волновода создавался во время из- 
готовления волновода. 

Для того, чтобы получить возможность использовать волноводы не 
только в кремнии, но и в других подложках (например, Ті — диффузи- 
онные волноводы в 11МЬОз) метод, предложенный в [15, 16], бъл при- 
“ менен в соединении одномодового ВС и ИОВ на перевернутом кристал- 
ле [17]. На рис. 8 схематично показано предлагаемое устройство. По- 
лученные кристаллографическим травлением канавки определяют 


Рис. 8. Устройство для соединения одномо- 

довых световодов и канальных волноводов: 

1— ВС; 2 — кремниевая пластина с У-об- 

разными канавками; 3 — пластина 1АМЬО. 
с канальными волноводами 


положение сердцевины световода точно над поверхностью кремниевой 
пластины. Тем же самым процессом травления травят более узкие реги- 
страционные канавки в $1, расположенные параллельно первой. В кри- 
сталле іМЬОз методом диффузии создается канальный ИОВ одновре- 
менно с параллельными ему регистрационными полосами. Регистраци- 
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онные каналы в кремнии и регистрационные полосы В [1 М№ЬОз совмеща- 
ются под микроскопом через прозрачную пластину Г1М№ЬО.. Таким 
образом устанавливается перевернутый кристалл ГАМЬОз на кремние- 
вую пластину с точностью + 1 мкм. Проводилось исследование торцевого 
соединения канального диффузионного волновода в 11М№Оз и световода 
с диаметром сердцевины 4 мкм. Эффективность связи достигала 30%. 
Авторы объясняют столь низкую эффективность двумя причинами: во- 
первых, расширением профиля поля в канальном ИОВ, вызванное 
нежелательной боковой диффузией, и, во-вторых, несовершенством ско- 
лотых торцевых поверхностей световода и ИОВ [17]. 

Дальнейшее улучшение элемента связи, использующего превентив- 
но вытравленные канавки для поддержки световодов, достигается вве- 
дением конусообразного подстпоечного волокна [18, 19]. Так как тол- 
шина волновода меньше его ширины, то достичь вертикального совме- 
щения сердцевины ВС и ИОВ гораздо труднее, чем бокового совмеще- 
ния. Во-вторых, непросто контролировать ширину кремниевых канавок 
с точностью до 1%, которая требуется для одномодового соединения с 
низкими потерями. Контроль за глубиной канавки с помощью ее шири- 
ны является не совсем точным в результате ряда неучтенных факторов, 
таких как качество изготовления маски, степени совпадения направле- 
ния канавок и кристаллографической оси кристалла <100>>, качества 
кремниевых пластин. Во-вторых, одномодовые световоды должны иметь 
концентричность сердцевины лучше, чем 1% по отношению к внешнему 
диаметру. Изменение размеров внешнего диаметра обычно держится в 
пределах до 5%. Это также значительно ухудшает точность вертикаль- 
ного совмещения. Для повышения эффективности связи и улучшения 
точности юстировки предлагается использовать глубокие канавки, рас- 
полагающиеся перпендикулярно к основному световоду и содержащие 
конусообразные подстроечные волокна, как показано на рис. 9 091 


Рис. 9. Устройство для соединения од- 
номодового ВС и канального волновода: 
1— ВС; 2 — кремниевая пластина с 
Ү-образными канавками; 8 — пластина 
ІіМЬОз с канальным волноводом; 4 — 
коническое волокно 


Размеры глубокой канавки выбираются так, чтобы находящийся в ней 
конусообразный световод касался основного световода, лежащего свер- 
ху в неглубокой канавке. Для этого необходимо, чтобы глубина канав- 
ки А была равна [18]: | 
М2 Е а (7) 
где го — радиус стыкуемого световода; 
г — радиус подстроечного волокна. | 
_ Простым перемещением подстроечного волокна в канавке можно 
достичь точной вертикальной юстировки. В [19] эффективность связи 
| ос 


\ 


ОВС с диаметром сердцевины 4 мкм и ИОВ, полученного диффузией 
пленки Ті толщиной 220 А, лежала в области 70— —88% и имела хоро- 
шую воспроизводимость. Полные потери в соединении ВС — каналь- 
ный ИОВ — ВС равнялись 3 дБ. Конструкция описанного устройства 
компактна и может быть жестко закреплена. 

Еще одну модификацию метода, использующего юстировочные ка- 
навки, предлагают авторы работы. [20]. Канавки, поддерживающие 
стравленный почти до сердцевины ВС, изготавливаются в самом 
Т1МЬО:. Ионным травлением получают канавки на конце уже изготов- 
ленного волновода. Здесь не требуется полировки торца ИОВ, так как 
волновод ограничивается стенкой, полученной ионным травлением. Все 
необходимые совмещения производятся на стадии фотолитографии. 
Этот способ соединения .дает возможность стыковать с ВС близко распо- 
ложенные волноводы, он довольно технологичен и пригоден для массо- 
вого производства. 

Однако, полученное соединение обладало высокими потерями, что 
объясняется несовершенством маски, используемой при ионном травле- 
вии. Метод требует дальнейшей доработки. 

Другим путем для достижения оптимальной связи между ОВС и 
канальными ИОВ является использование согласующих устройств. Эф- 
фективность связи максимальна, когда имеет место фазовое согласова- 
ние распределений обеих мод и согласование их по амплитуде. Для 
„ уменьшения диаметра луча, выходящего из ВС, можно использовать 
микролинзы, изготовленные на торце световода [21]. При наличии на 
торце ВС микролинзы самое узкое место выходящего луча находится 
на некотором расстоянии от торцевой поверхности (фокусное расстоя- 
ние линзы), и, следовательно, нет необходимости приводить световеду- 
щие элементы в непосредственный контакт, при котором возможны раз- 
личные повреждения торцевых поверхностей качество которых сильно 
влияет на эффективность связи. Экспериментально установлено, что 
эффективность связи при наличии линзы на торце ВС возросла в 1,6 
раза, - 

В качестве другого согласующего устройства для соединения ОВС — 
ОИВ можно использовать голограмму [22]. На изгибе ВС имеют место 
излучательные потери, и свет, попадая в окружающую среду с соответ- 
ствующим ПП, собирается в канальный ИОВ с помощью голограммы. 
Следует отметить малую эффективность соединения в полученном 
эксперименте. Достоинством данного элемента является то, что 
метод не требует специальной подготовки ВС, не требует точной юсти- 
ровки и имеет хорошую воспроизводимость. 

Еще одним согласующим устройством является структура типа ру- 
пора. С помощью: рупорного перехода можно значительно снизить тре- 
бования к настройке по оси У. Поверхностная волна, проходя через 
структуру типа рупора, теряет энергию из-за рассеяния и преобразова- 
ния мод. Эти потер можно уменьшить, сделав рупорный переход до- 
статочно длинным. В [23] показано, что, связывая ВС диаметром серд- 
цевины 5 мкм с ИОВ шириной З мкм с помощью линейно суживающего- 
ся рупорного перехода длиной 2 мм, можно добиться эффективности 
связи, равной 90%. Однако надо учитывать, что использование рупоров 
при стыковке не снижает требований к настройке в остальных плоско- 
стях волновода, и поэтому их применение носит ограниченный характер. 

Наиболее близко к теоретически возможной эффективности согла- 
сования ОВС с канальным ИОВ подошли в работе [24], где показано, 
что на соединение ВС-ИОВ могут быть достигнуты потери 0,35 дБ. Об: 
щие вносимые потери на соединение ОВС -ИОВ—ОВС составили 1 дБ 
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для длины волновода 13 мм и Л-- 1,3 мкм. Благодаря выбору оптималь- 
ных параметров диффузии было обеспечено максимальное согласование 
световодной и волноводной мод, что в конечном счете и обусловило вы- 
сокую эффективность стыковки. | 

В заключение можно сказать, что несмотря на большое количество 
работ, вопрос соединения интегрально-оптических элементов с волокон- 
ной оптикой окончательно еще не решен. Необходима либо дальнейшая 
доработка существующих методов, либо изыскание принципиально но- 
вых решений этой проблемы. При выборе способа соединения можно 
дать следующие рекомендации. 

1. При разработке приборов и элементов интегральной оптики не- 
обходимо оптимизировать параметры волновода под выбранный под 
стыковку ВС. 

_ 2. При большой разнице ПИ стыкуемых элементов предпочтитель- 
ным является метод соединения встык. 

3. При сравнимых величинах ПП связываемых элементов возмож- 
но использование как метода торцевого соединения, так и метода через 
туннельное взаимодействие. 

4. Если необходимо стыковать единичный ИОВ с волокном с высо- 
кой эффективностью, то следует индивидуально юстировать их друг от- 
носительно друга с помощью микроманипуляторов или других юстиро- 
вочных устройств. | 

5. Если необходимо компактное, недорогое технологичное соедине- 
ние ВС с ИОВ, где не требуется высокая точность юстирования, то 
можно рекомендовать способ, использующий У-образные канавки. 

6. Если необходимо стыковать несколько близкорасположенных 


ИОВ с ВС, можно применить, метод с параллельными установочными 
У-образными канавками. · 
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ТЕХНОЛОГИЯ И МАТЕРИАЛЫ 


УДК 621.378.9 С. А. Дмитриев, Г. А. Ефремова, Н. И. Ефремов, 
А. С. Королев, В. П. Скиба 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ 
ВОЛНОВОДОВ В ПЛАВЛЕННОМ КВАРЦЕ МЕТОДОМ 
ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 


Рассматриваются технологические особенности получения волноводов 
в плавленом кварце методом ионной имплантации. Изучается влияние 
видов ионов, их дозы и энергии на процесс образования и качество вол- 
новодов. Даются рекомендации по улучшению параметров волноводов. 


В настоящее время существует несколько способов получения вол- 
новодов и элементов для оптических интегральных схем в дизлектри- 
ках. Одним из перспективных методов изготовления волноводов в 
плавленом кварце является ионная имплантация. 

В ряде работ было показано, что ионное облучение плавленого 
кварца вызывает увеличение его показателя преломления на 1—7%, 
Это объясняется изменением структуры материала, его уплотнением, а 
также изменением его химического состава. Слой с повышенным пока- 
зателем преломления при определенной толщине может служить опти- 
ческим волноводом [1, 2]. Изучение зависимостей изменения показа- 
теля преломления (Ли) от дозы облучения показало, что с увеличени- . 
ем дозы Дп растет сначала линейно, а затем имеет тенденцию к насы- 
щению [3]. Измерения распределения показателя преломления по глу- 
бине в оптических волокнах из плавленого кварца, облученных прото- 
нами с энергией 1,8 "МэВ [4] показали, что максимум Дл приходится на 
конец пробега ионов, там, где потери энергии ионов на смещение ато- 
мов максимальны. 

Потери энергии при распространении света в волноводе определяют 
его практическую ценность. Коэффициент затухания (а) волноводов, 
полученных ионным облучением, в основном, определяется внутренним 
поглощением на дефектах, возникших при облучении. В ряде работ со- 
общается, что при увеличении дозы облучения плавленого кварца а в 
волноводах возрастает [3, 5, 6]. Однако, увеличение температуры под- 
ложки во время облучения значительно уменьшает оптическое поглоще- 
ние в полученных волноводах. В результате а можно снизить до не- 
скольких десятых дБ/см [3]. Также а можно значительно уменьшить 
проведением послеимплантационного отжига, причем с повышением 
температуры а уменьшается значительно быстрее, чем изменяется по- 
казатель преломления. Область оптимальных температур отжига лежит 
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в пределах 200—400°С. Так, в процессе отжига волноводов, полученных 
облучением. плавленного кварца ионами 11+, а уменьшился с 1,8 до 
0,2 дБ/см, а показатель преломления при этом практически не менялся. 
Отжиг проводился при 300° в течение | ч. [3]. | 

С помощью технологии ионного облучения сделаны первые шаги 
по изготовлению различных интегрально-оптических элементов для оп- 
тических интегральных схем. В частности, облучением ионами Не! 
подложек из плавленого кварца созданы селектор мод, который может 
служить фильтром, и волноводный поляризатор [7]. 

Все упомянутые работы, а также и ряд других показали, что метод 
ионной имплантации имеет ряд существенных достоинств: 

метод позволяет контролировать дозу облучения, количество внед- 
ряемой примеси и энергию облучающих ионов, что определяет и толщи- 
ну волноводного слоя; 

волноводы, получаемые данным методом, могут иметь затухание 
менее | дБ/см; 

область с повышенным показателем преломления может быть рас- 
‚положена в толще подложки, что исключает потери, обусловленные по- 
верхностным рассеянием [8]. 

Целью нашей работы являлось исследование технологических осо- 
бенностей изготовления волноводов в плавленом кварце методом ион- 
ной имплантации. Мы рассматривали влияние вида ионов, их дозы и 
энергии, подготовки поверхности облучаемой подложки и ее послеим- 
- плантационного отжига на основные параметры волноводов: зффектив- 
ный показатель преломления № и коэффициент затухания о. | 

Были исследованы волноводы в плавленом кварце, полученные об- 
лучением ионами Н+, Не, В+, О+ иР+. Облучение образцов проводи- 
лось на промышленных установках ионной имплантации «Везувий-32» 
и «Везувий 2-450», а также на каскадном генераторе КГ — 500. 

Эффективный показатель преломления определялся с помощью из- 
мерения угла связи для призменного ввода. Использовалась призма из. 
материала ТФ-77 с показателем преломления 1,719. | 

‚ Измерение коэффициента затухания в волноводах проводилось с 
помощью фотометрирования трека, а также методом скользящей приз- 
мы. Исследования велись на длине волны Л--0,6328 мкм Не— Ме ла- 
зера. 

Зависимости № от дозы и энергии ионов представлены на рис. | и 
2. Во всех волноводах распространялась только одна ТЕ» мода, кроме 
волноводов, полученных протонным облучением. В этих волноводах 
распространялись ТЕ и ТМо моды. Минимальная доза, при которой в 
облученных образцах образовывался волновод при энергии ионов от 
100 до 400 КэВ находилась в области 105- -3ж 1015 см”? для ионов Не+, 
В+, От и Р+, Для протонов с энергией от 300 до 500 КэВ минимальная 
доза облучения, при которой образовывался волновод, была (2-3) х 
ем» 2 

При облучении образцов ионами одной и той же энергии эффектив- 
ный показатель преломления М с ростом дозы увеличивается, причем 
скорость роста Л при больших дозах возрастает. Это можно объяснить 
более равномерным дефектообразованием по всему облученному объе- 
му, а также образованием химических соединений. Особенно отчетливо 
эта тенденция просматривается для ионов В+. | 

М получаемых волноводов тем больше, чем больше их толщина и 
изменение показателя преломления Лу. Толщина волноводов, опреде- 
ляемая пробегом ионов, при одних и тех же энергиях больше для более 
легких ионов В+. Как видно из рис. 2, М после облучения В+ выше, чем 
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при облучении более тяжелым Р*. Однако скорость роста Л выше при 
облучении Р+, так как более тяжелые ионы имеют большую тормозную 
способность, сильнее влияют на изменение показателя преломления. 

Изменение эффективного показателя преломления М различных об- 
разцов, облученных ионами одной энергии и дозы, показало, что раз- 
брос от образца к образцу составил не более 6%, т. е. метод ионного 
облучения обеспечивает высокую воспроизводимость этого основного 
параметра волноводов. | 


Рис. 1. Зависимости эффективного 
показателя преломления от дозы об- 
лучения ионами: 


О — ВТ с энергией 400 КэВ 


А — Нет » 300 КъВ 
е—0' » 300 КэВ 
х-р" » 400 КэВ 
== Н" » 400 КэВ 
Ш нт » 500 КЪВ 


Пунктиром обозначен эффективными 
показатель преломления ля ТМ 
моды 


га 10 №” Дем” 


Рис. 2. Зависимости эффективного по- 
казателя преломления от энергии облу- 
чающих ионов: 

о — 2 
ө — ВТ дозой 1016 см 
А — РТ дозой 1016 см? 


100 200 300. 400 Е (ав 


Для получения волноводов наиболее пригодна промышленная уста- 
новка ионной имплантации «Везувий-2-450», позволяющая получать ио- 
ны Нет, Вт, От и Р+ с энергиями от 100 до 450 КэВ и проводить облу- 
чение дозами от 1015 до 5:10!6 см”. Одновременно на такой установке 
можно облучать 50 подложек размером 27 «27 ХІ мм. | 

С целью защиты поверхности образцов от паров масел, присутст- 
вующих в небольших количествах в вакууме и полимеризующихся на 
поверхности во время облучения, на них напылялась алюминиевая 
пленка толщиной 150—200 А. Сравнение величин коэффициентов зату- 
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хания для защищенных и незащищенных образцов при одинаковых ус- 
ловиях облучения показало уменьшение а в 2—5 раз. Так, для защи- 
щенного образца, облученного ионами В+ с энергией 400 Кв и дозой 
3.1016см-?, затухание составило 2,8 дБ/см, а у незащищенного образца, 
облученного при тех же условиях — 12,5 дБ/см. При облучении неза- 
щищенных образцов с ростом дозы облучения коэффициент затухания 
возрастал, тогда как при облучении защищенных образцов о с дозой 
менялся незначительно. Гр 

Отжиг волноводов существенно влияет на потери в них. Так, коэф- 
фициент затухания в волноводе, полученном облучением ионами В+ с 
энергией 400 КэВ и дозой 10'6 смт ?, после проведения отжига при тем- · 
пературе 350°С в течение | ч уменьшался с 7,5 до 1 дБ/см. 

Облучение через маски позволяет получить волноводы сложной 
конфигурации. 

Нами были получены методом ионного облучения полосковые пря- 
молинейные и криволинейные волноводы в плавленом кварце с шири- 
ной канала 20 и 30 мкм, а также разветвители с шириной каналов 
20 мкм. Указанные разветвители изготавливаются облучением маскиро- 
ванной подложки ионами Не? с энергией 300 КэВ и дозой 6:109см-. 
Разветвители различной конфигурации, позволяющие распределять 
энергию между отдельными каналами, могут найти применение как в 
интегрально-оптических схемах, так и в одномодовых системах оптиче- 
СКОЙ СВЯЗИ. 

При изготовлении полосковых волноводов важным ее 
уменьшающим коэффициент затухания, является снижение неровно- 
стей края стенок волноводов. Неровность стенок волноводов тем мень- 
ше, чем меньше неровность стенок масок, через которые проводится об- 
лучение. 

Проведенные нами расчеты показывают, что при неровности края 
0,1 мкм и интервале корреляции неровностей $, равном 0,6, затухание 
на неровностях края составляет 1,8 дБ/см, а при интервале корреляции 
С-+ 15, затухание равнялось 0,3 дБ/см. При неровности края 0,2 мкм для 
@= 0.6 затухание уже составляет 6,5 дБ/см, а для $=15—] дБ/см, т. е. 
с увеличением неровности края и с уменьшением интервала корреляции 
коэффициент затухания в волноводах, обусловленный неровностью 
края, возрастает. 

Исследования показали, что при изготовлении волноводов с мини- 
мальными потерями необходимо выполнять следующие требования: 

при обработке поверхности образцов должна быть обеспечена ее 
минимальная шероховатость (300—500 А); | | 

необходима тщательная очистка и отмывка образцов перед облу- 
чением для уменьшения поверхностных потерь световой энергии; 

желательно использовать защитные тонкие пленки металлов, на- 
пример АІ, предотвращающие загрязнение поверхностей образцов при 
облучении, или проводить облучение на установке ионной имплантации 
с безмасляной откачкой во избежание полимеризации паров масла на 
поверхности волноводов; 

необходимо обеспечить минимальную неровность стенок маски, че- 
рез которую проводится облучение образцов для создания полосковых 
волноводов и других элементов на их основе. 
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УДК 621.315.61 С. А. Дмитриев, Г. А. Ефремова, Н. И. Ефремов, 
А. С. Королев, В. П. Скиба 


ПРИМЕНЕНИЕ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ВОЛНОВОДОВ В МБО; 


Сделан обзор работ по изготовлению оптических волноводов в ГАМЬО: 
методом ионной имплантации. Показаны основные достоинства метода при 
изготовлении элементов малых размеров, работающих в одномодовом ре- 
жиме. Анализируются результаты работ по изготовлению оптических вол- 
новодов методом ионной имплантации и комбинированным методом диф- 
фузии Т! и ионного облучения. | 


В настоящее время такой материал, как [1М№ЬОз, благодаря высоко- 
му электрооптическому коэффициенту находит широкое применение для 
изготовления на его основе различных интегрально-оптических уст- 
ройств (ИОУ). Разработчики ИОУ на основе ТАМЬОз особенно заинте- 
ресованы в такой технологии, которая позволила бы изготавливать од- 
номодовые волноводы — основные элементы ИОУ. Достоинства одно- 
модового режима работы ИОУ заключаются в том, что он исключает 
дисперсионные эффекты и потери мощности полезного сигнала. Таким 
образом, скорость передачи информации в одномодовом режиме выше, - 
чем в многомодовом, и может достигать 10 Гбит/с, тогда как в много- 
модовом режиме достигается скорость порядка 8—50 Мбит/с. Одномо- 
довый режим работы ИОУ накладывает определенные требования на 
размеры волноводов [1]. Приближенное соотношение для. определения 
числа волноводных мод, которые могут возбуждаться в волноводе, вы- 
глядит следующим образом: 


Заре 2 
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=== 


Е 
ул; — и, (1) 
где у-- число мод; 

А — толщина волновода; 

п; — показатель преломления волноводного слоя; 


п; — показатель преломления подложки. 

Например, для волновода в ниобате лития (14 =2,28) в одномодо- 
вом режиме (у=1) при ^=0,63 мкм, когда разность показателей пре- 
ломления волноводного слоя и подложки Ап лежит в интервале ст 
0,001 до 0,1, толщина одномодового волновода, как следует из форму- 
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лы (1), будет находиться в пределах от 4,5 до 0,45 мкм; для Л--0,8 мкм 
— в пределах от 5,7 до 0,57 мкм; для Л-- 1,55 мкм — от 11 до | мкм. . 

Из этих приближенных расчетов ясно, что толщины одномодовых 
волноводов лежат в пределах от десятых долей микрона до нескольких 
микрон. В соответствии с этим и надо выбирать технологию изготовле- 
ния волноводных слоев. 

Ширина волновода также определяет количество поперечных мод, 
распространяющихся в волноводе. Экспериментальные данные показы- 
вают, что волноводы, полученные диффузией титана в ниобат лития, 

и Ап= 0,005 и ширине а=4 мкм удерживают одну моду, а при 4--6 
или 8 мкм — две поперечные моды [2]. Таким образом, ширина одно- 
модового волновода при Ап-- 0,005 должна быть менее 4—5 мкм, а при 
Ап> 0,005 — еще меньше. 

Для изготовления интегрально-оптических ‘устройств, работающих 
в одномодовом режиме, например, переключателей на основе направ- 
ленных ответвителей, модуляторов и разветвителей, необходимо вы- 
брать такую технологию, которая позволяла бы изготавливать связан- 
ные волноводы шириной 2—3 мкм на расстоянии 1—3 мкм друг от 
друга. 

Такой традиционный метод получения связанных волноводов, как 
диффузия титана в ниобат лития, имеет ряд недостатков. При диффу- 
зии на глубину 2—3 мкм поперечный разброс диффундирующей приме- 
си также составит 2—3 мкм, т. е. профиль и размеры волноводов будут 
сильно отличаться от профиля и размеров маски, что накладывает 
принципиальные ограничения на минимальные размеры получаемых 
элементов. Высокая температура протекания процесса диффузии так- 
же отрицательно сказывается на структуре исходного монокристалличе- 
ского ШІМЬОз. Поэтому, поиск новых методов получения интегрально- 
оптических волноводов в МО: является сейчас первостепенной зада- 
чей. 

Одним из новых перспективных методов получения волноводов в 
диэлектриках, и в частности в 1М№ЬОз, является метод ионной имплан- 
тации. Данный метод имеет ряд существенных достоинств. Так, глуби- 
на залегания примеси, профиль ее распределения, а также профиль 
создаваемых дефектов (и, как следствие этого, профиль показателя 
преломления) определяются соответствующим выбором энергии и дозы 
облучающих ионов. Технологические особенности метода позволяют 
проводить облучение ионами разных энергий, создавать определенные 
профили распределения показателя преломления волноводного слоя. В 
процессе облучения можно регулировать температуру облучаемых об-. 
разцов и в перспективе объединить процесс облучения с отжигом в 
единый цикл. Одновременно можно проводить облучение большой пар- 
тии подложек. 

Для расчета пробега ионов в материалах, а также для определения 
их энергетических потерь применима теория Линхарда--Шарфа--Ши- 
отта (ЛШШ). Имеется также ряд полуэмпирических формул и таблиц 
экспериментальных данных по пробегам и энергетическим потерям ио- 
нов в различных материалах. 

На рис. | представлены результаты расчетов по теории ЛШШ [3]. 
Кривые приведены для атомов бора, имплантированных в кремний. 
Порядок указанных величин будет таким же для других материалов и 
ионов. Из рис. 1 видно, что при энергиях 400—500 КэВ поперечный 
разброс ионов составляет примерно 0,12 мкм. Таким образом, при им- 
плантации ионов на глубину порядка 1—3 мкм получается поперечное 
отклонение имплантированных ионов, не превышающее 0,1—0,25 мкм, 
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тогда как при диффузии примеси на глубину 1—3 мкм поперечное от- 
клонение диффундирующей примеси составит, примерно, 1,0—3,0 мкм. 
Это показывает, что имплантацией через маску можно получать волно- 
воды, которые более точно повторяют рисунок маски. Это особенно 
важно для создания связанных волноводов и больших оптических ин- 
тегральных схем. 


< ДКр>,<х,> „МКМ <Кр?, МКМ 


Рис. 1. Распределение атомов 00- 
ра, имплантированных в кремний, 
рассчитанное по теории ЛШИГ 
1 — средний проецированный про- 
бег <Кр>; 2 — стандартное ст- 
клонение среднего проецированно- 
го пробега < АКр>; 3 — попереч- 
ное стандартное отклонение 
“> 
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В одной из первых работ по облучению 11М№ЬОз ионами Агт и Ке? 
было получено уменьшение показателя преломления поверхностного 
слоя [4]. Величина изменения показателя преломления оказалась ма- 
лочувствительной к дозе облучения и ориентации образцов и составила 
почти для всех образцов приблизительно 1090. Авторы объясняли это 
искажением кристаллической решетки и аморфизацией поверхностно- 
го слоя. 

В [5, 6] были развиты представления об образовании волноводных 
слоев в 1МЬОз при ионном облучении. Было показано, что при ионном 
облучении ШМЬОз происходит уменьшение его показателя преломления, 
причем по глубине проникновения ионов это уменьшение происходит 
неравномерно. Согласно предложенной в [6] модели, п почти не изме- 
няется по всей глубине и только в самом конце пробега ионов величи- 
на показателя преломления резко уменьшается. Изменение показате-` 
ля преломления 11МЬО. связано с потерями энергии ионов при прохож- 
дении через материал. При достаточно высокой энергии ионов (десят- 
_ки и сотни КэВ) потери энергии идут в основном на ионизацию атомов 


(преобладают так называемые ионизационные потери ИОНОВ — 
аЕ 


--- нон. ). Существенного изменения структуры исходного ШМЬОз не 
Х 


происходит, и позтому показатель преломления уменьшается незначи- 
тельно. В конце пробега ионов, когда уже знергия ионов мала (поряд- 
ка нескольких КэВ), резко начинают расти потери энергии ионов на 


АЕ 
смещение атомов [так называемые ядерные потери — РЕ яд.) Изме- 
г Х 


нение структуры материала в конце пробега ионов максимально, а по- 
этому минимальное значение п приходится на конец пробега ионов. Та- 
ким образом, при облучении образуется слой с пониженным показате- 
лем преломления, как бы погруженный в материал. Этот слой может 
являться барьером для волноводной моды, а слой над ним — волно- 
ВОДОМ. 
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[5] проводилось облучение 11МЬОз ионами Не“ шести энергий 
от 0,86 до 1,66 МэВ для того, чтобы создать достаточно широкий слой с 
пониженным показателем преломления. При каждой энергии облучаю- 
щих ионов набиралась доза 1,2Ж 1015 ион/см?. Слой с пониженным п в 
этом случае имел толщину 1,6 мкм и лежал на глубине 1,6 мкм от по- 
верхности. В полученных волноводах распространялись три ТЕ и две 
ТМ моды на длине волны 0,63 мкм. 

В работе [6] методы ионного облучения ниобата лития были полу- 
чены волноводные слои, лежащие над слоем с пониженным показателем 
преломления, образовавшемся в конце пробега ионов. Облучения про-. 
водились ионами Не, В+, М+, От и Ме+ с энергиями от 140 КэВ до 
2 МЭВ и дозами от 1015 до ЗХ 106 см-?. Авторы сообщают, что макси- 
мальное изменение и облученного [МО достигало 11% при темпера- 
туре облучения 77°К и 69% — при 300°К. На основе полученных волно- 
водных слоев были изготовлены модуляторы света. 

Предложенная в |6| модель волновода основана на теоретических 
представлениях о прохождении ионов через материал. Согласно этой 
модели барьерный слой с пониженным показателем преломления тол- 
щиной порядка 500—600 А образуется только в конце пробега ионов. 
Однако трудно представить, чтобы такой тонкий барьерный слой мог 
удерживать волноводную моду на расстоянии 2—3 см. Если рассматри- 
вать волновод и подложку, как два связанных волновода, то при тол- 
щине барьера в 500 А вся мощность из волновода на расстоянии в 
` 140 мкм должна перейти в подложку. Измерение затухания в получен- 
НЫХ подноси авторы не проводили. 

В [7] сообщается об изготовлении волноводов в і МЬОз последова- 
тельным облучением ионами Нет трех энергий: 1,6, 1,8 и 2 МЭВ и до- 
зой 1016 см2. Волноводы отжигались в течение 30 мин при температуре 
200°С в атмосфере аргона. Затухание в таких волноводах составляло 
0,7 дБ/см. Облучение ионами трех энергий позволило образовать доста- 
точно широкий барьерный слой с пониженным показателем преломле- 
ния, хорошо удерживающий волноводную моду. 

В |8| также проводилось исследование возможности создания вол- 
новодов в [1МЬОз и ШТаОз при облучении данных материалов ионами 
Н+ и Не“. Было установлено, что при облучении коэффициент про- 
пускания сильно уменьшался. Максимальное уменьшение коэффициен- 
та пропускания достигало 35% при А-- 500 нм. Уменьшение козффици- 
ента пропускания объясняется возникновением центров окраски при 
облучении. Проведение отжига при Т=200°С уменьшало количество 
центров окраски и соответственно увеличивало коэффициент пропуска- 
ния. Было показано, что облучение протонами является неэффективным 
для образования волноводов, так как требуется процесс облучения про- 
тонами трех-шести энергий (минимальная энергия облучения превы- 
шает 400 эВ) и высокой интегральной дозой О>10!’ см-2, причем при 
облучении протонами происходит интенсивное. образование центров ок- 
раски. Облучение ионами Не“ с энергиями 1,8 и 1,8—2,1 МэВ позво- 
лило получить волноводы лучшего качества. Были проведены измере- 
ния эффективного показателя преломления для различных мод, иссле- 
довано влияние температуры отжига на эффективный показатель пре- 
ломления. Значения эффективных показателей преломления мод М1 с 
увеличением температуры отжига сначала уменьшались, достигая мини- 
мума при Т=70—100°С, а затем увеличивались. Объяснение этого явле- 
ния пока не найдено. На основе полученных волноводов были созданы 
электро- и акустооптические модуляторы. 

В [91 были приведены данные по изготовлению полосковых волно- 
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водов в ниобате лития комбинированным методом диффузии титана и 
имплантации ионов гелия. Суть метода заключается в следующем. На 
первом этапе изготавливался планарный волновод известным методом 
высокотемпературной диффузии Ті из твердой фазы. На подложки 
І1№ЬОз У-среза напылялся Ті толщиной 200А и проводилась диффу- 
зия в течение 7 ч при температуре 970°С в атмосфере аргона. Затем ме- 
тодом фотолитографии на подложке изготавливалась маска в виде полос- 
ки золота толщиной 0,5 мкм, шириной 3 мкм. Длина полоски определя- 
ла длину получаемого волновода. Далее проводилось облучение струк- 
туры ионами Не? с энергией 350 КэВ и дозами 106 и 2х10" СМЕ 25 
Толщина золотой маски выбиралась такой, чтобы ионы не пробивали 
ее. Таким образом, воздействию ионов подвергалась немаскированная 
поверхность подложки. В этих местах из-за изменения структуры мате- 
риала показатель преломления волноводного слоя уменьшался. Распре- 
деление показателя преломления по глубине облученного слоя опреде- 
лялось с помощью измерения угловой зависимости коэффициента отра- 
жения лазерного луча. После облучения маска стравливалась, в обла- 
сти под маской был сформирован волновод, толщина его определялась 
глубиной пробега ионов в материале и составляла 1,2 мкм. Из-за мало- 
го поперечного разброса ионов область с повышенным показателем пре- 
ломления была четко очерчена рисунком маски. 

Профиль показателя преломления при двух дозах облучающих ио- 
нов приведен на рис. 2. Из рис. 2 видно, что уже в самом начале пробе- 
га ионов Нет на глубине до 0,6 мкм показатель преломления умень- 
шается примерно на 1%. На глубине 0,6—0,2 мкм происходит сильное 
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Рис. 2. Профиль показателя пре- 
ломления [ГШМЬОз, облученного -] 
ионами с энергией 350 КэВ: 
| — доза облучения 1016 см 2; 


2-- доза облучения 2Ж10'6 см? 


-2 
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изменение показателя преломления по сравнению с начальным участ- 
ком. Минимального значения и достигает в конце пробега ионов на 
глубине 1,1 мкм там, где потери энергии ионов на смещение атомов и 
изменение структуры ПИХЬО3з достигают своего максимума. Ширина 
области минимума показателя преломления при Ли= —29 составляет 
0,3—0,4 мкм. 

Экспериментальные результаты, полученные в [8], позволяют пред- 
положить, что изменение и в ШМЬОз, в который не была проведена 
диффузия, должно быть таким же, как ив [8]. При прохождении ио- 
нов в [1МБО: изменение структуры материала происходит более равно- 
мерно. 

Комбинированный метод особенно интересен при формировании: 
связанных волноводов малой ширины (2—5 мкм) и с малым расстоя-, 
нием между ними (2—3 мкм). Так, в [8] с помощью комбинированного 
метода диффузии Ті и имплантации ионов Не? были изготовлены мо- 
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дуляторы с шириной канала 3 мкм с так называемыми самосовмещен- 
ными электродами, которые вплотную прилегали к волноводным кана- 
лам. Комбинированный метод дает возможность увеличить степень ин- 
теграции элементов в оптических схемах на основе ниобата лития. 

Распределение показателя преломления по глубине можно регули- 
‚ ровать выбором вида ионов, дозы облучения, бомбардировкой ионами 
разных энергий. При соответствующем выборе энергии и дозы облучаю- 
щих ионов можно получить практически равномерное изменение пока- 
зателя преломления по всей глубине проникновения ионов. 

С целью получения волноводов в ниобате лития нами были прове- 
день облучения подложек 1МЬОз У-среза ионами НТ, Беха и 
ара 

При облучении протонами с энергией 500 кэВ и дозами 10'% см”, 
3 1016 смт? и 7х 1016 см-? волноводы в ниобате лития не были обнару- 
жены. Это можно объяснить тем, что протоны вызывали лишь образо- 
вание центров окраски (образцы сильно темнели), а потери, идущие на 
смещение атомов, были недостаточны для аморфизации и значительного 
изменения показателя преломления слоя в конце пробега протонов. 

При облучении подложек из 11МОз ионами Вт и РР с знергия- 
ми до 400 КэВ и дозой 5Х 106 см-? волноводные слои, по-видимому, 
также не образовывались, так как не удалось обнаружить распростра- 
нения волноводной моды в облученных образцах. Это можно объяснить 
тем, что величина пробега ионов В+ и тем более Р+ даже с энергией 
400 КэВ недостаточна для образования барьерного слоя с пониженным 
показателем преломления на нужной глубине, т. е. слой над барьером 
тонок и не удерживает волноводную моду. Образцы при облучении на- 
гревались, что уменышало величину барьера. Для уменьшения нагре- 
ва образцов при облучении необходимо применять либо принудитель- 
ное охлаждение образцов, не предусмотренное в конструкции камеры 
для облучения в установке «Везувий 2-450-», или уменьшать плотность 
тока пучка до такой величины, чтобы нагрев образцов не превышал 
50—60°С. | к 

В наших экспериментах были получены волноводы при облучении 
образцов на 1№ЬОз нонами Не? с энергией 500 КэВ и дозой 10' см”. 
В этих образцах наблюдалось волноводное распространение света. 

Полученные нами результаты хорошо объясняются моделью волно- 
вода, согласно которой ширина области минимума показателя прелом- 
ления составляет 30% от всей длины пробега ионов. Если же считать, 
что резкое уменьшение п происходит только в самом конце пробега ио- 
нов, на что указывалось в [6], и что ширина барьерного слоя состав- 
ляет 50—600 А, то это не может объяснить, почему не были получены 
волноводы при облучении [1МЬО: ионами В+ с энергией 400 КВ и 
дозой 5ж 1016 см-*. Наши результаты показывают, что модель, предло- 
женная в [6], требует уточнения. | | 

Нами также были проведены облучения образцов, в которых ранее 
методом диффузии были получены волноводы, удерживающие одну мо- 
ду. После облучения ионами Не+ с энергией 300 КЭВ и дозой 2Х 10 '6 см”? 
волноводные свойства исчезли, т. е. не удавалось возбудить волновод- 
ную моду в образцах. Это хорошо объясняется результатами, полу- 
ченными в [5], а также и подтверждает их, 

Для формирования волноводов в ниобате лития толщиной 1—2 мкм 
возможно применение не только ионов Не, но и ряда других ионов 
(В+, М+, О+. и др.). Важно только, чтобы их пробег составлял 1— 
2 мкм. Для этого их энергия должна быть более 300—400 КэВ (чем 
больше масса ионов, тем больше должна быть энергия). Для доста- 


112 


точного изменения показателя преломления необходимы дозы облуче- 
ния (1—2) Ж106 и более. Все это накладывает определенные требова- 
ния на установки ионной имплантации, которые могут быть использова- 
ны для реализации этого метода. | 

Особенно хочется отметить перспективность комбинированного ме- 
тода диффузии металла и ионной имплантации для формирования по- 
лосковых волноводов и разноооразных конфигураций для схем интег- 
ральной оптикн. 
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УДК 621.315.2 : 681.7.068.4 В. Е. Васильев, Г. И. Пронин, Ю. Т. Ларин, 
Ю. Г. Шахназаров 


ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ 
КАБЕЛЕЙ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ КАБЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ 


Для упрочнения оптических волокон разработан основной элемент кон- 
струкций кабелей — оптический модуль с оптическим волокном с поли- 
амидным покрытием, защитной фторопластовой оболочкой и упрочняющи- 
ми элементами из нитей СВМ. 


Развитие волоконно-оптических систем связи имеет более чем 
десятилетнюю историю. За рубежом освоен промышленный выпуск оп- 
тических волокон и кабелей, успешно действуют опытные линии связи, 
разработан ряд проектов по использованию оптических кабелей в аэро- 
космических и судовых системах связи. В СССР пока отсутствует про- 
мышленное производство оптических волокон, что сильно задерживает 
общие темпы работ по разработке данных систем связи. До 1977 г. ра- 
боты проводились на базе жгутовых оптических волокон (из 7 и 19 
оптических волокон диаметром 90 мкм из натриевоборосиликатного 
стекла). На базе этих волокон были разработаны конструкции макет- 
ных образцов кабелей. Появление кварцевых моноволокон привело к 
быстрому вытеснению более дорогих жгутов, имевших худшие оптиче- 
ские характеристики. В основу разрабатываемых конструкций оптиче- 
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ских кабелей для серийного производства были взяты кварцевые опти- 
ческие моноволокна с диаметром сердечника 60 мкм и светоотражаю- 
щей оболочки 150 мкм во фторорганическом лаковом покрытии. Испы- 
гания волокон показали, что они не способны выдерживать механиче- 
ские нагрузки, возникающие на узлах технологической линии по изго- 
товлению кабелей (при наложении полимерных оболочек, скрутке, пе- 
ремотке). Были опробованы варианты упрочнения оптических волокон 
методом плотного наложения защитной оболочки из полимерных мате- 
риалов (полиэтилена, поливинилхлоридного пластиката; фторопласта). 
При испытаниях упрочненных волокон было отмечено, что их стойкость 
к радиальным механическим нагрузкам возросла на порядок, прочность 
в осевом направлении возросла до значения порядка 10 Н и выше (для 
оболочки диаметром до 2 мм). Однако. коэффициент затухания в опти- 
ческих волокнах в результате технологической операции по наложению 
оболочки резко увеличился (в 3—4 раза). Исследования показали, что 
в основе этого явления лежит появление механических деформаций в 
волокнах (макро- и микроизгибов), связанных с усадкой материала за- 
щитной полимерной оболочки, коэффициент термического расширения 
которого на 2 порядка выше, чем у стекловолокна. Механические на- 
пряжения, возникающие при усадке материала оболочки, вызывают 
усилия, которые компенсируются упругими напряжениями волокна и 
оболочки. Это ведет к изгибу волокна с радиусом, который можно рас- 
считать по известной формуле: 


Е 42? (Е! — Ез) (В — 1) + Е, Ку ВКИ + (Е — В.) 2 + Е, 4/2 (1 
ЕНЕ а аре ВЕН ри 
4е=[Е. (1—4) + Е, А]. Е 


где Е о) Е. В РЕ 


А 


в — относительная усадка оболочки; | 
е — эксцентричность волокна (расстояние между осями волок- 
на и оболочки); | 

Е, Е› — модули упругости волокна и оболочки, соответственно; 

Кі, Ко-- радиусы волокна и оболочки, соответственно. 

‘Оптические потери в волокнах обратно пропорциональны радиусу 
изгиба и в основном определяются наличием зксцентричности волокна 
в оболочке в сочетании с нестабильностью диаметра защитной оболоч- 
ки. Расчетами установлено, что для достижения минимальных потерь 
эксцентриситет не должен превышать 0,1 мм. Эксперименты показали, 
что на имеющемся кабельном оборудовании такой точности достичь 
нельзя. Для плотного наложения защитной оболочки требуется специ- 
альное технологическое оборудование. | 
_ Опыты со свободным наложением (с воздушным зазором) покры- 
тия Дали лучшие результаты по оптико-механическим характеристикам. 
Механическая прочность покрытых волокон была не хуже, чем при 
плотном наложении оболочки, а прирост коэффициента затухания в 
оптических волокнах был минимальным. Однако при длительном хра- 
нении покрытых волокон и кабелей светопропускные характеристики 
волокон резко ухудшались, что связано с релаксационной усадкой по- 
лимерной оболочки, особенно ярко выраженной для полиэтилена высо- 
кого давления. Оптические волокна получали избыточный запас по дли- 
не, что неизбежно приводило к возникновению в них механических на- 
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пряжений и микроизгибов. Как показали исследования, наибольшие 
деформации волокон возникали в местах их соприкосновения с дефекта- 
ми волокон и неоднородностями на внутренней поверхности защитной 
оболочки. Находясь в скрученном состоянии на барабане и имея внут- 
ренние напряжения, оптическое волокно в трубчатой оболочке длиной 
50—300 м обычно разрушалось в течение 1 месяца в зоне наибольшей 
концентрации напряжения из-за коррозии материала волокна под нап- 
ряжением. Попытки регулирования степеней избыточной длины волокон 
при наложении трубчатой оболочки и термостабилизации оболочки на 
имеющемся неспециализированном кабельном оборудовании успеха не 
принесли. 

С появлением оптических волокон с полиамидным защитным по- 
крытием, обладающих улучшенными механическими характеристика- 
ми, расширились возможности регулирования технологических режи- 
мов, однако при этом возникла проблема тепловой защиты волокон. В 
условиях наложения полимерных материалов экструзионным способом 
при изготовлении кабелей оптические волокна подвержены резким пере- 
падам температур от 20 до 180°С. Как показали исследования и прак- 
тические измерения, в этих условиях возможно возникновение микроиз- 
гибов в оптических волокнах, во-первых, при релаксационной усадке по- 
лиамидного покрытия за счет освобождения от напряжений, возникших 

при его наложении на волокно, и, во-вторых, при охлаждении наложен- 
ной второй оболочки в ванне охлаждения. При исследованиях механиз- 
ма взаимодействия оптического волокна с полиамидным покрытием 
было установлено, что в условиях нагрева из-за большой разности 
термических коэффициентов расширения в оптическом волокне возника- 
ют напряжения сжатия, а в полиамидном покрытии — напряжения ра- 
стяжения. В некоторый критический момент при возрастании темпера- 
туры оптическое волокно теряет устойчивость и меняет свое положение 
относительно оболочки. Охлаждение кабеля в охлаждающей ванне при- 
водит к закреплению деформированного состояния волокна и способст- 
вует возникновению в волокнах дополнительных механических напря- 
жений. Если полиамидные покрытия волокон первоначально имели экс- 
центричность и нестабильность размеров, -то процессы искажения фор- 
мы волокон были еще более выраженными. При свободном наложении 
защитной оболочки на волокнах с полиамидным покрытием по тем же 
технологическим режимам, что и для волокон с лаковым покрытием, 
были получены худшие результаты. Прирост коэффициента затухания в 
результате наложения второй оболочки достигал 10 дБ/км. 

‚ Выход был найден путем создания между оптическими волокнами И 
защитной оболочкой. демпфирующей теплозащитной прослойки из хлоп- 
чатобумажных нитей с одновременным введением под оболочку упроч- 
няющих элементов из высокомодульных синтетических нитей марки 
СВМ. Регулировкой степени вытяжки материала защитной оболочки и 
натяжения оптических волокон и упрочняющих элементов удалось полу- 
чить оптимальный режим изготовления оптических модульных элемен- 
тов с защитной фторопластовой оболочкой. 

Полученные модульные элементы легли в основу конструкций одно- 
и многоволоконных оптических кабелей. В многоволоконных конструк- 
циях кабелей использовалась повивная скрутка оптических модулей и. 
заполняющих кордельных элементов вокруг центрального силового эле- 
мента с упрочняющими нитями СВМ. 

В 1980—1981 гг. были разработаны конструкции и технология изго- 
товления одно-, двух-, четырех-, шести- и восьмиволоконных оптических 
кабелей. На неспециализированном оборудовании кабельных заводов 
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изготовлена опытная партия оптических кабелей длиной 100 км (в од- 

новолоконном исчислении). Результаты расширенных испытаний опыт- 

ных образцов кабелей приведены в таблице. 

— иода 
Марка кабеля 


Параметры 


ОК-1 | ОК-2 ОК-4 


ОК-6 | ОК-8 


Коэффициент затухания (Л-- 0,85 мкм) | 


дБ/км 925 5—95 5—30 5—30 5—80 


Диаметр кабеля, мм . . . . „| 3,5 5,0 10 11 12 
Строительная длина, м . . . .|300—7001| 100—500| 50—300 | 50--300 | 590—100 
Допустимое растягивающее усилие, Н 50 100 150 490 490 
Минимальный радиус изгиба, мм . 10 10 20 22 24 


Допустимое число изгибов на --902 
вокруг цилиндра с минимальным 


радиусом изгиба . .. . .| 1000 1000 1500 | 1500 1000 
Морозостойкость С ЕСЕ Е —60 —60 —60 —60 — 60 
Тентостойкость, Е Зе Е +85 +70 4-70 +70 470 


Образцы кабелей выдержали воздействие: 

вибрационных нагрузок в диапазоне частот 10—600 Гц с ускорени- 
ем до 98 м/с2; 

линейных центробежных нагрузок с ускорением до 98 м/с2; 
многократных ударных нагрузок с ускорением до 392 м/с2; 
одиночных ударных нагрузок с ускорением до 4900 м/с?; | 
влажного воздуха с относительной влажностью 95% при 40°С; 
пониженного атмосферного давления до 666 Па (5 мм рт. ст.); 
соляного тумана. 

В 1982—85 годах планируется провести разработки оптических ка- 
белей с улучшенными оптико-механическими характеристиками на базе 
градиентных кварцевых и ступенчатых кварц-полимерных оптических 
волокон с коэффициентом затухания 3--10 дБ/км для применения в го- 
родских телефонных системах, ЭВМ и АСУТП. 
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УДК 519.68: 65.012.2 Л. Б. Фролов, Т. А. Канцырева, И. Я. Волкова 


ПРИМЕНЕНИЕ ЭВМ ДЛЯ АНАЛИЗА СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПРОДУКЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 


Расссматривается алгоритм реализации на ЕС ЭВМ задачи анализа 
структурных изменений продукции по трудоемкости. Даны основные соот- 
ношения для расчетов индексов структурных сдвигов изделий. Приведены 
программные решения, позволяющие проводить логический контроль вход- 
ной информации, а следовательно повышать достоверность расчетов. 


Динамический характер современного промышленного производст- 
ва усиливает влияние структурных изменений продукции на основные 
технико-экономические показатели. В условиях многономенклатурного 
производства при формировании программы выпуска предприятия 
важную роль играет оценка влияния того или иного варианта номен- 
клатурного плана на показатели роста производительности труда. Осо- 
бое значение приобретает оценка структурных изменений при внедре- 
нии в производство новой продукции, что всегда для предприятия свя- 
зано с техническими, экономическими и организационными трудностя- 
ми, вытекающими из необходимости перестройки производства в той 
или иной стпени. Известно, что повышенная трудоемкость изделий в пе- 
риод освоения и первых лет серийного выпуска приводит к снижению 
темпов роста ряда технико-экономических показателей, в том числе и 
фондообразующих, влияющих на размер фондов материального поощре- 
НИЯ. 

Для руководства и плановых служб предприятия необходим в этих 
условиях инструмент оценки тех или иных плановых решений по соста- 
ву и объемам внедрения новой техники с точки зрения их влияния на 
показатели роста производительности труда и объемов производства. 
Наличие такого инструмента позволяет дать оценку технической подго- 
товки производства к выпуску новой продукции с точки зрения затрат 
на ее производство, а также обосновать планируемые показатели роста 
производительности труда для принятия производственной программы. 

Для оценки влияния изменений в структуре производственной про- 
граммы предприятия на темпы роста выработки применяется индекс 
структурного сдвига по трудоемкости (г): | | 


а те Ем 1) 100%, 
Вв/ 16 
где В,, В, — объем продукции в плановом и базовом году, соответ- 
ственно; 
Та — трудоемкость производственной программы планового 
года в среднегодовых нормах базового года; 
Т, — трудоемкость производственной программы базового го- 
да в среднегодовых нормах базового года. 

Задача анализа структурных изменений в производственной про- 
грамме предприятия сводится к определению конкретных изделий, име- 
ющих наибольшее влияние на показатель г, и оценке степени этого вли- 
яния. Для этого используется индекс структурного сдвига изделия (7;), 
который производит оценку роли каждого изделия в изменениях темпов 
роста выработки предприятия: 


У | 
а Ве = 11 ($7(6) — $4), 
где С, — плановая цена единицы изделия; 


Т, — среднегодовая трудоемкость изготовления единицы изде- 
лия в базовом году; 
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— удельный вес изделия в трудоемкости годовой программы 
планового года, рассчитанной по нормам базового года; 
Фі 


Е года. 
МТ, 
Ги (6). ) 
са 
Ф = ———— 2 100%, 
- 0 Тв 
где №, М — количество единиц изделия в программе выпуска в пла- 


новом и базовом году соответственно. 
о Для продукции, представляемой в проекте плана в стоимостном 
выражении, индекс структурного сдвига (7) определяется по соотно- 
шению: 


ге == 


7 


1000/18, | 
= ^ | (ес (6)-- әле) 
| вот: (91° (0)-- 95°). 


Удельный вес такой продукции в плановом и базовом году нахо- 
дится из соотношений: 


Р 6 Ву. 
іс — 0 
С с 
В 
Фе = 21° 100%, 
16 


где В Ву — объемы продукции, представленной в проекте плана 
в стоимостном выражении (в тыс. руб.) в плановом и. 
базовом году, соответственно; 
%5 — трудоемкость продукции в базовом году.. 


Для новой продукции или той, которая не выпускалась в базовом 
году, индекс структурного сдвига (г) находится из соотношения: 


нти 
ТН. — р) 
Ј Ве/ Т | 


где С, — цена единицы нового изделия; | 
Т" — среднегодовая трудоемкость единицы нового изделия в пла-. 
новом году. 
_ Удельный вес нового изделия в программе выпуска планового года 
(Ф/") находится из соотношения: 


јн 


мі т" 
Е 


Т2 (6). 


где № ‚лия в производственной про- 


грамме. 
Для изделий, снимаемых с производства в плановом году, индекс: 
структурного сдвига (77) находится по формуле 


УУ, 
ГЭС 1-07) фјУ \ 
! В 


где СУ — стоимость единицы изделия, снимаемого с производства в. 
| плановом году; 
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Ту — трудоемкость изготовления этого изделия в базовом году; 
1’ — удельный вес этого изделия в производственной программе 
базового года. 

Индексы структурных сдвигов изделий (7;) связаны с индексом 
структурных изменений производственной программы (г) > соотноше- 
нием: | 

== Хг; : 

Это соотношение используется для проверки правильности расче- 
тов индексов структурных сдвигов изделий. 

В условиях многономенклатурного производства при рассмотрении 
каждого варианта производственной программы трудоемкость расчетов 
‘индексов структурных сдвигов значительно повышается, что делает це- 
лесообразным использование современной вычислительной техники. 

Применение ЭВМ позволяет проводить расчет структурных изме- 
нений продукции и анализ влияния этих изменений на рост производи- 
тельности труда после каждого внесения изменений в планируемую но- 
менклатуру продукции предприятия, что очень важно в условиях мно- 
гоэтапной технологии формирования плана производства предприятия. 

В качестве исходной информации для расчета используется свод- 
ный массив проекта плана производства продукции, формируемый 
на машинных носителях в процессе решения задач в отраслевой авто- 
матизированной системе плановых расчетов. 


Анализ структурных изменений продукции планируемого года по 
отношению к базовому году осуществлеятся на этапе формирования 
проекта плана. Расчет позволяет оценить рассматриваемый вариант 
плана с точки зрения влияния отдельных изделий на показатели роста 
производительности труда и объемов производства. 

Для реализации рассматриваемой задачи был разработан алгоритм 
ее решения на ЕС ЭВМ. Блок-схема программы приведена на рис. 1. 

Перед началом расчетов индексов структурных сдвигов осуществ- 
ляется логический контроль входной информации (массива 5УОРрМ) на 
наличие в нем всех необходимых для дальнейшего анализа показате- 
лей. Таблицы решений (ТР) программы АМАГУ$, осуществляющей 
этот контроль, приведены на рис. 2. В таблицах приняты следующие 
обозначения: У — ДА; Л — НЕТ; «-» (тире). —-НЕСУЩЕСТВЕННО; 
Х — действие, стоящее в соответствующей строке, подлежит выполне- 
нию; А, — порядковый номер правила; Е — ИНАЧЕ (означает, что 
если ни одна из описанных в правилах К!—Ю,„ ситуаций не имеет ме- 
ста, то должно выполняться специальное действие, отмеченное в столб- 
це Е (ИНАЧЕ), без выполнения дальнейших проверок). Правый верх- 
ний квадрант таблиц является матрицей условий, правый нижний — 
матрицей действий; векторы 5 = (=1,. #2,..., в) с в, =У или М называ- 
ются ситуациями [1]. 

В результате логического контроля исходного массива в нем выяв- 
‚ляются записи, в которых отсутствует хотя бы один требуемый для рас- 
четов показатель. Отсеянные записи выделяются в отдельный набор 
данных УТКЕРК. Каждой такой записи присваивается код ошибки, от- 
’ ражающий причину, по которой данное изделие не может участвовать в 
‚анализе структурных изменений продукции. Кеды ошибок имеют следу- 
лощие значения: 

| — запись не включается в расчет из-за ограничения по стоимости. 

Порог стоимости передается программе АМАТҮЅ через задан- 
НЫЙ пар мехр: Ё | 


ие 
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2 — запись имеет нулевые количественные и стоимостные показа- 
тели; 

3 — трудоемкость плановая и базовая нулевые; 

о — при расчетах по стоимости неправильно проставлены базовые 
реквизиты; 

6 — при расчете по стоимостным показателям неправильно простав- 
лены плановые реквизиты; 

7 — при расчете по количественным показателям цена равна нулю; 

8 — при расчете по количественным показателям неправильно про- 
ставлены базовые реквизиты; 

9 — при расчете по количественным показателям неправильно про- 
ставлены плановые реквизиты. 


== базалта, 
Протокол 
РР Те | записей, 60- 
211 шедших б 
| АМАСУ5 расчет 
сее. 
Суммарные 
ВАА РРГМТВАТАН- 70 500000 
| 0052 м6/ С70- 
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Рис. 1. Блок — алгоритма задачи 
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В программе АМАГУ$ определяются также виды расчетов: по сто- 
имостным или по количественным показателям. С целью сокращения 
расчетов предусматривается возможность изменения числа рассматри- 
ваемых изделий путем исключения тех из них, которые имеют незначи- 
тельные по стоимости объемы выпуска. 

В качестве стоимостных показателей берется стоимость продукции 
в. тыс. руб., выраженная в действующих ценах. 

За цифры текущего года принимается ожидаемое выполнение или 
же, если этот показатель еще не определен к рассматриваемому момен- 
ту, план текущего года. | 

Показатели планового года рассматриваются в двух аспектах: 
предложения предприятия (ПЯ) и предложения главного управления 
(ГУ). Дальнейшие расчеты выполняются отдельно либо по предложе- 
ниям ПЯ, либо по предложениям ГУ. Результаты дают возможность со- 
поставить структурные изменения продукции предприятия, вытекающие 
из цифр, предложенных ПЯ и цифр, предложенных ГУ. 

Итогом работы программы АМАГУ$ являются три набора данных, 
каждый из которых может быть распечатан по желанию пользователя: 

_ — первый набор содержит суммарные по предприятию объемы тру- 
доемкости и стоимости; 

— второй набор содержит записи, прошедшие логический контроль; 

- третий набор содержит отсеянные из расчета записи с кодами 
ошибок. | | 

Выходными данными является также удельный вес изделий, вошед- 
ших в расчет по номенклатуре и по стоимости. 

Расчет индексов структурных сдвигов по изделиям производится в 
программе СОИМГ. Перед программой печати РА/МТ/МО рабочий 
файл /МРЕХ сортируется по ключу: номер подотрасли, номер предприя- 
тия, модуль индекса структурного сдвига. 

Кроме печати выходной формы, содержащей рассчитываемые в за- 
даче параметры по отдельным изделиям и по предприятию в целом, 
предусматривается возможность формирования и печати гистограммы 
распределения индексов структурных сдвигов изделий, которая позво- 
„ляет в графическом виде представить интегральную картину всего поля 
индексов. 

Ранжирование изделий по абсолютной величине индексов структур- 
ного сдвига позволяет вывести на печать в первую очередь изделия, 
оказывающие наибольшее влияние на показатель структурных измене- 
ний продукции. Практика показывает, что таких изделий сравнительно 
немного даже в условиях многономенклатурного производства. Алго- 
ритм расчета предусматривает возможность не выводить на печать зна- 
чения индексов меньше заданного порога (например, 0,5%). 

Таким образом, обеспечиваются просмотр и расчеты по всем изде- 
лиям плана, а для анализа пользователю выдается по соответствующей 
‘форме характеристика лишь тех из них, которые оказывают наиболь- 
шее влияние на темпы роста выработки и, соответственно, объемов про- 
изводства. Это не только значительно облегчает проведение анализа, 
но и дает возможность повышения его качества, так как по небольшому 
кругу изделий легче проверяется достоверность исходной информации. 
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ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА 


УДК 621.373.826 : 621.396 С. Н. Деревянко, А: С.Малаховский 
МОДУЛЬНАЯ МИКРО-ЭВМ ДЛЯ АВСК ПО 


Рассматриваются вопросы разработки и применения модульной мик- 
ро-ЭВМ для АВСК ПО. Приводятся функциональные схемы базового на- 
бора модулей микро-ЭВМ. . 


Применение микропроцессоров в АВСК существенно улучшает их 
эксплуатационные характеристики (надежность, потребляемую энер- 
гию, габариты, массу и стоимость), а также дает возможность реализо- 
вать весьма сложные алгоритмы управления и цифровой обработки 
речевого сигнала, которые невозможно было реализовать другим спо- 
собом. | 

Микропроцессор представляет собой цифровое устройство в виде 
одной или нескольких БИС, которые вместе с ОЗУ, ПЗУ и другими ин- 
тегральными схемами, обеспечивающими его работу и сопряжение с 
внешними устройствами, составляют микропроцессорный набор или 
комплект (МПК), на основе которого можно разработать микро- 
ЭВМ [1]. к 

В настоящее время промышленностью выпускается целый ряд мик- 
ропроцессоров и микропроцессорных комплектов: однокристалльные се- 
рий К536, К580, К586; микропроцессорные микропрограммируемые се- 
рий К581, К582, К584, К585, К587, К588, К589 [2]. 

Выбор МПК представляет собой сложный итерационный процесс, 
основным критерием ‘которого является обеспечение наименьшей стои- 
мости АВСК при выполнении всех требований технического задания. 
В результате проведенного анализа в качестве базового был выбран 
МПК серии 580, который имеет следующие преимущества: 

— законченность и ясность внутренней структуры; 

— высокое быстродействие; | 

— мощную систему команд; 

— большое количество перифирийных и интерфейсных схем, обес- 
печивающих простоту типовой структуры микро-2ВМ); 

_ — совместимость с широко распространенными ТТЛ-микросхемами 
серий 133, 134; 
наличие матобеспечения и системы отладки. 

На основе этого МПК серийно выпускается встраиваемый микро- 
контроллер МК-01 и система отладки СО-01. | 

Технические требования к микро-ЭВМ на основе анализа техниче- 
скиих заданий на разработку конкретных АВСК приведены в табл. 1. 

Данные таблицы показывают, что микроконтроллер МК-01 в ис- 
ходном варианте не подходит ни для одной из АВСК. 
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Таблица 1 
И о ЧЕН. ВР 


Параметр АВСК-І | АВСК-2 | АВСК т 


1 2 3 4 9 
ЫмМ— ае ро т 


Время выполнения операции типа 


регистр-регистр, мкс. 5 2 2 2 2 
Объем памяти, К : 
м сас 1 2 6 2 
У о а а 2 8 18 6 
Налиие интерфейсов: | 
параллельные м. иа 1(24) 2(24) 9(24) 1(24) 
последовательные я 1 2 3 — 


При доработке МК-01 (замена одной платы ПЗУ на плату после- 
довательного интерфейса) возможно его использование в АВСК-1. Кро- 
ме того, для АВСК-1 требуется, чтобы габариты микро-ЭВМ были ми- 
нимальны, а габариты МК-01 довольно велики (210 90 140 мм). По- 
этому было принято решение о разработке микро-ЭВМ, которую можно 
применить в этих АВСК, причем микро-ЭВМ была разбита на функци- 
онально-законченные модули, реализованные на двусторонней печат- 
ной плате размером 140.80 и высотой не более 12 мм (с разъемом). 
Это позволило получить как наименьшие габариты микро-ЭВМ (в 
‚ АВСК-1), так и большую функциональную точность (в АВСК-3). 

Рассмотрим полученную структуру микро-ЭВМ. На основании тре- 
бований к микро-ЭВМ по всем трем АВСК было принято решение реа- 
лизовать следующие модули, исходя из возможности их размещения на 
одной плате размером 140Х 80: 

— модуль процессора; 

— модуль памяти І (ОЗУ-1КЛ]ЗУ-3К); 

— модуль памяти П (ПЗУ-4К): 

— модуль памяти ПТ (ОЗУ-2К); 

— модуль параллельного интерфейса І (устанавливаются 2 интер- 
фейса 5808855); 

— Модуль параллельно-последовательного интерфейса П (устанав- 
ливается | параллельный интерфейс 580ВВ55 и | последовательный 
5808851); 

— модуль приоритетных прерываний. 

На рис. | показано построение микро-ЭВМ для каждой из разраба- 
тываемых АВСК. | | 

Энергетические параметры каждого типа модулей приведены в 
табл. 2. 

Используя рис. 1 и данные табл. 2, можем оценить габариты, зани- 
маемые микро-ЭВМ для каждого из вариантов (считая, что платы 
установлены с шагом 15 мм), и потребляемую мощность (табл. 3). 

Исходя из полученных данных, введем коэффициент качества при- 
менения микро-ЭВМ: 


| А, ВЕ 
р > Ј 
рита анана 04 — ———= е 
К п 2. і А6 раси р Ву 
где Ар, А сравниваемые «положительные» параметры микро- 
ЭВМ; | 
Ву, Вр-- сравниваемые «отрицательные» параметры»; 


0, В, — весовые коэффициенты «важности» параметров, при- 
чем а; --п; ХВ, =т. | 
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Память и 3 
Процессор М7 аа 
Общая шина 


ее зе 
Память Память 
ШЕ ый | 


дошая шина 


Ироцессор 


флок 
птрермдании 


| 5) | 
оо - память | | Память| |Рамятв| |Память| \Ламять | Память 
цессор Ј 1 И 1 И праз 


| 
| Фюшаз Шинь! 


пор! - 


даван 


Рис. 1. Структурная схема микро-ЭВМ для: 
а— АВСК-1; 6 — АВСК-2; в — АВСК-3 
Таблица 2 


Напряжение пита- 
р “| Ток потребления, А 


ния, В Мош- 
Наименование модуля — к НОСТЬ, 
Е, ЕА Е, Р; В 
| 2 е: 4 б 6 
Процессор... .,. +5 +12 0,3 0,05 2,1 
замять: ра о. +5 -- 0,4 -- 2 
„Намятве СТЯ Е — 0,4 — 2 
Шам яв. ЕЕ +5 — 0,4 — 2 
Интерфейс Г. . . +5 — 0,3 — 1. 
Интерфейс П . . . 5. — 0,3 — 1,5 
Приоритетные прерыва- 
по рок к ре а: = 0,2 = 8 1,0 


Таблица 3 


оо дд г— ыыы ———д—Я 


Параметры микро-ЭВМ | АВСК-1 | АВСК-2 | ’  АВСК-З | МК-01 
Като Е ее еи Е Е оо ето а 
Количество модулей . 3 7 14 6 
Габариты, мм . . . | 1408040 140х880 х 100 1405х80х205 | 210 91 140 
Өбдем смз атол 448 1120 2296 2646 
Мощность. потребления, 

Вт Е 5,6 а! 24,1 (Вари 


В данном случае для простоты примем а; =В; =1 и сравнения бу- 


дем проводить по следующим параметрам: 

«положительные» — объем ПЗУ, объем ОЗУ, общее количество ин- 
терфейсов; 

«отрицательные» -- объем, потребляемая мощность. 

Проведя расчеты, получим: 

для микро-ЭВМ АВСК-1 К=4,95; 

для микро-ЭВМ АВСК-2 К-3,75; 

для микро-ЭВМ АВСК-3 К= 6,8. | | 

Таким образом, можно сделать вывод, что разрабатываемая микро- 
ЭВМ эффективнее для применения в данных АВСК в 4—7 раз. 

Модуль процессора (рис. 2) содержит микропроцессор 5808 М80, 
формирователи шин данных (ФШД), адреса (ФША), управления 
(ФШУ), а также схемы тактирования, сброса и синхронизации (СтесС) 


РЕД | 
я а 


(20 МО) 


Гфистемная шина 
бистемиая шинӣ 


Рис. 2. Модуль процессора Рис. 3. Модуль па- 
мяти ПЗУ4К. 


В качестве формирователей используются микросхемы 585АП16, а так- 
же микросхемы серии 133. Тактовая частота стабилизирована кварцем 
с резонансной частотой 8 МГц, длительность такта 0,5 мкс. В схеме 
имеется узел автоматического сброса при включении питания, а также 
цель, позволяющая осуществлять сброс от внешней схемы. Напряжение 
питания (—5В) для микропроцессора 5808 М80 ‘формируется внутрен- 
ним генератором от напряжения питания + 12157 а 

Модуль памяти ОЗУ—1К/ПЗУ-3К (рис. 3) содержит 6 микросхем 
556РТ5, установленных на съемных панельках (ППЗУ), и 2 корпуса 
корпуса 541РУ2 (ОЗУ). Младшие 9 разрядов шины адреса для 18830 
(10 разрядов — для ОЗУ) подаются непосредственно на эти микросхе- 
мы, а оставшиеся — на дешифратор адреса (ДА), собранный на микро- 


126 


схемах 133 серии. Причем для четырех старших разрядов предусмотре- 
на установка впаиваемых перемычек, которые позволяют выбрать ад- 
рес модуля от ФОФОН до РО ОН. В качестве шинного формирова- 
ния используется 585АПІ6. Е 
_ Модуль памяти ПЗУ 4 К (рис. 4) содержит 8 корпусов ·ППЗУ 
556РТ5 установленных на съемных панельках. Младшие 9 разрядов. 
шины адреса подаются на микросхемы, оставшиеся — на ДА, причем 4 
старших разряда заведены на впаиваемые перемычки, которые позволя- 
ют установить адрес модуля от 2000202) Н до Г 200 Н. В качестве 
шинного формирователя используется 585АП16. 


А 

Е сета 

< 

х 

я Е | 
ре с 

5 
У х я 
5 е ФУД 980889 3808821 
5 ча | 
5 — | 
к | І 
Б Формиро- 
у | ватей 
къ Стас 

Рис. 4. Модуль памяти Рис. 5. Модуль параллельно-последова- 


ОЗУ-1К/ПЗУ-ЗК тельного интерфейса 


Модуль памяти ОЗУ 2К организован аналогично модулям 
ОЗУ-1К/ПЗУ-3К и ПЗУ-4К. Отличается тем, что 5 старших разрядов 
заведены на впаиваемые перемычки, что позволяет выставлять адрес с 
шагом 2К. В качестве запоминающих элементов использованы 
541РУ2. 

Модуль параллельно-последовательного интерфейса (рис. 5} содер- 
жит параллельный интерфейс 9808855 с 24 программируемыми входа- 
ми/выходами с третьим состоянием. В зависимости от управляющих 
сигналов могут быть следующие комбинации входов/выходов: 24 входа; 
24 выхода: 8 входов и 16 выходов; 16 входов и 8 выходов; 12 входов и` 
12 выходов. Все они могут работать как в синхронном, так и в асин- 
хронном режиме в зависимости от программы. 

На модуле установлен также последовательный интерфейс 
580ВВ51, который имеет один последовательный вход/выход. . Этот ин- 
терфейс в зависимости от программы может работать в следующих 
режимах: 

— асинхронный последовательный прием; 

— асинхронная последовательная передача; 

— синхронный последовательный прием; 

— синхронная последовательная передача; 

— прием/передача по синхросимволу. 

‚ В каждом из этих режимов информация может передаваться со 
скоростью от 200 бит/с до 64 кбит/с в формате от 5 до 8 бит в слове. 

Адресный дешифратор позволяет устанавливать с помощью впаи- 
ваемых перемычек адрес модуля от 0 до 248 с шагом 8. В качестве 
шинного формирователя используется 585АПІ6. | 

Модуль параллельного интерфейса отличается от параллельно-после- 
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довательного тем, что вместо 580ВВ51 установлен второй 5808ВВ55, что 
позволяет иметь 48 параллельных программируемых входов/выходов. 

Модуль прерываний содержит микросхему приоритетных прерыва- 
ний 585ИР14, которая позволяет обработать 8 прерываний, причем при 
одновременном поступлении обрабатываются прерывания с высшим 
приоритетом. Возможно также организовать 24 прерывания дополни- 
тельно с низшим приоритетом и программным поиском источника пре- 
рывания. 

Кроме этих модулей, в системе предусмотрен отладочный модуль, 
реализованный на плате 160х140, который устанавливается на место 
модуля процессора при снятой верхней крышке изделия. Этот модуль 
предназначен для отладки микро-ЭВМ в составе изделия и проверки ее 
функционирования. 

В состав модуля входят: процессор, элементы индикации состояния 
системной шины, элементы управления, позволяющие организовать ре- 
жимы «сброс», «шаговый», «покомандный», «останов по адресу». Этот 
модуль в состав изделия, устанавливаемого на объекте, не входит и 
предназначен только для отладки и ремонта. | 

Набор описанных модулей позволяет создавать микро-ЭВМ с раз- 
личными функциональными возможностями: от самых простых до пред- 
назначенных для установки в сложных АВСК. 
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УДК 621.396 : 681.322 И. Г. Гончаров, 2. В. Кротенок, А. П. Тарасова 


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОЛИНЗ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЛАЗЕРА С ВОЛОКОННЫМ СВЕТОВОДОМ 


Проводится расчет эффективности ввода излучения полупроводникового 
лазера в волоконный световод с помощью микролинз из халькогенидного 
стекла. Приводятся экспериментальные данные, показывающие преимуще- 
ства предложенного способа. 


При создании интегрально-оптических устройств на основе полу- 
проводниковых лазеров важной операцией является ввод излучения в 
оптическую схему или волоконный световод. Несогласованность узкой и 
длинной прямоугольной излучающей области полупроводникового лазе- 
ра с сечением круглого волокна приводит к ухудшению эффективности 
связи источника света с волокном, к потерям на ввод от 50% до 95% 
при непосредственном соединении лазера и волокна. Для повышения 
эффективности ввода предложено применять различные согласующие 
элементы: селфоки, фоконы, линзы. Лучше всего зарекомендовали себя 
микролинзы на торцах волокон [1—3], изготовленные методом оплавле- 
ния [2] или фотолитографическим методом — путем нанесения на торец. 
фоторезиста и последующей его обработкой [1]. Этими методами полу- 
чают линзы полусферические и цилиндрические. Перечисленные спосо- 
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бы формирования микролинз непосредственно на торце градиентного 
волокна различного состава требуют хорошо отлаженной технологии 
оплавления для получения торца с определенным радиусом кривизны. 
Кроме того, существует опасность «схлопывания» окисной оболочки на 
стеклянной полусфере, что приводит к изменению показателя прелом- 
ления и ухудшению эффективности ввода. | | 
Повышение эффективности ввода излучения полупроводникового 
лазера в волоконный световод необходимо и при решении задачи вво- 
да излучения из волокна в лазер при создании внешней обратной свя- 
зи для управления частотой полупроводникового лазера. Ясно, что в 
этом случае необходимо обеспечить минимальный размер области фо- 
кусировки, который оказывается пропорциональным фокусному рассто- 
янию. Если минимальный размер Гауссова пучка ро расположен перед 
линзой, тогда минимальная ширина пучка р; после прохода через лин- 
зу равна 
Ри 20 БЕЛ , Г) 
У 1-- (1/25) 


2 
трол 
— параметр конфокальности пучка. 


ГДР 0 = 


\ 


При малом фокусном расстоянии ]/2,<1 фокусировка пучка в ми- 
нимальный размер оказывается пропорциональной фокусному расстоя- 
нию. Поэтому прогресс в согласовании лазера с волокном связан с воз- 
можностью использования микролинз. с большим показателем прелом- 
ления. Таким удобным материалом для микролинз является халькоге- 
нидное стекло А5о9з с показателем преломления 12-2.5. 

В описываемом эксперименте использовались плоскосферические 
халькогенидные линзы, которые можно было подбирать в соответствии 
с оптимальным радиусом, и исследовались условия, приводящие к по- 
вышению эффективности ввода. 

Рассмотрим в приближении геометрической оптики влияние микро 
линзы на формирование излучения в плоскости, перпендикулярной пло 
скости р-п-перехода, где расходимость инжекционного лазера высока 
В нашем случае толщина активной области в плоскости Х--У инжекци 
онного лазера составляла 0,5 мкм и обусловливала расходимость излу: 
чения около ^^ 60°. В другой плоскости У—Й — ширина полосковой 
структуры составляла почти — 10 мкм. | 

Испускаемый источником луч будет захвачен (рис. 1), если после 
преломления на поверхности микролинзы он войдет в сердечник под 
углом, достаточным для полного внутреннего отражения на границе 
сердечник—волокно. Условия захвата определяются выражением: | 


890. — асы == (2) 


па | | 
| х | т ; (3) 


где 1— угол между преломленным лучом и осью волоконного свето: 
вода; | | | 
х — расстройка от осей волоконного световода до точки пересече- 
ния лучом торца волоконного световода; | 
а — диаметр сердечника. · 
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Угол т! (рис. 1) определяется из следующего выражения: 


{! == ЯаГс5ій = 51 1 — агсзш Бащи п 3 — 0; (4) 
А Пл 
110 
х- (А + А) Ети таа (5) 


где п, —коэффициент преломления линзы; 
А — расстояние от источника; 
Р — радиус линзы; | 
Ө — угол падения луча на микролинзу, который определяется из 
условия 


10 | <агет + га (0) 


> 


Рис. 1. Распространение оптического луча в волоконном световоде: 
а — без микролинзы; б — с микролинзой 


Преломление на границе раздела сердцевина-микролинза 
$. п ү’ п 
=. (7) 


$11 ых Пд 
Угол захвата ограничивается ти х, т. е. волоконный световод с 
очень малым сердечником не позволяет полностью использовать соби- 
рающую силу микролинзы. Для лучшей эффективности ввода у воло- 
конного световода радиус сердечника должен быть не меньше Хах, СО- 
ответствующему углу 


е 00е агсѕіп Р : (8) 
1 
Сий 
| Х | тах = 1 А + | -----, (9) 
О 


где Өһах определяется для 1 = ах И А равен внешнему радиусу обо- 
ЛОЧКИ. 

Диаметр сердечника волоконного световода с заданной апертурой 
и диаметром оболочки должен для максимальной эффективности вво-. 
да с микролинзой удовлетворять неравенству 


а : > Пи 
— > (А > | ------4, 10 
2 = (бәт т ПА СОЗ щат (10) 
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`` Величина допустимых значений Ө зависит от параметров А и К, ко- 
торые изменяются в значительных пределах (рис. 2 и 3). Ж, 

При удалении от источника телесный угол захвата линзой будет 
уменьшаться, расходимость прошедшего пучка тоже будет уменьшать- 
ся и достигнет при некотором расстоянии от источника до линзы вели- 
чины достаточно малой для удовлетворения условия полного внутренне- 
го отражения на границе сердечник-оболочка. Это расстояние и будет 
оптимальным — Ао. Оно меньше фокусного расстояния линзы. Чем 
больше числовая апертура волокна, тем больше угол полного внутрен- 
него отражения и тем меньше Ат: 


У, граб 
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Рис. 2. Графики зависимости: 
а— у! =Е(9); б6—- Х=Е(@): 
1 —а=95 мкм; 2— а=45 мкм; 3— а=50 мкм; 4 —а=75 мкм; 
5 — а=100 мкм (г--45 мкм, Мл =2,5) 
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Рис. 3. Зависимость оптималь- 
ного расстояния А от радиуса 
микролинзы для волоконного 
световода с различными зна- #0 
чениями числовой апертуры МА 
| 0.08; 2—005% 0 018 
| 4 — 0,24; 5 — 0,30 


20 40 60 А, МКМ 


‚ В табл. 1 приведены параметры волокон, определенные экспери- 
ментально. По характеристикам волоконного световода и определенным 
по расчетным графикам (см. рис. 2 и 3) параметрам дих, Ат, Тњах 
рассчитывались радиусы микролинз, необходимые для обеспечения 
максимальной эффективности ввода излучения лазера в волокно 
(табл. 2). Из расчетов следует, что для обеспечения большей эффек- 


ии | а 
тивности ввода излучения необходимы линзы с Ю< т. (технология оп- 
лавления торца волокна для получения микролинзы `‘не.позволяет полу- 
чить радиус линзы меньше радиуса волокна). Де 
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Таблица Ё 


Диаметр | Диа- инете Числовая Коэффициент 

Наименование | светопро- метр вая | с м показателя Я 
- волокна водящей волок- | аперту- о а патас п 
жилы, мем рна, мкм | ра ЛА о е а ины 
4 я 1 

Волокно № 1 51 160 0,26 — 1,532 0,022 
Волокно № 2 | 60 160 0,17 0,25 1,509 0,009: 
Волокно № З 10С0 2000 07725 0,5 | 1252 0,02 
Волекно № 4 


60 150: = 20.35 0,22 1,54 0,04 


Таблица 2 


| Радиус Эффектив- Эффектив- 

Наименование В оле пре ЛИНЗЫ ность ввода | ность ввода 
волокна 9 МКМ без линзы | с микролинзой 
1 К Кв, % Къл, 96 

Волокно № 1 15°10' | 910, 33 е 2 | 4 
Волокно № 2 98501 6057 45 — 40 
Волокно № 3 1430” 9°20' 740 44 56 
Волохно № 4 


| 2091 13°10' | 44 80 | 60 


Микролинзы из халькогенидного стекла получались плавлением в 
вакууме, что обеспечивало получение неокисленной поверхности линзы. 
Разбраковка линз по диаметру, прозрачности, отсутствию пузырьков и. 
чистоте поверхности проводилась под. микроскопом. Линзы нужного 
диаметра наклеивались на массивную шайбу и производилась сошли- 
фовка одной полусферы линзы. Этот метод высокопроизводителен, так 
как одновременно можно с достаточной степенью точности обрабаты- 
вать до 1000 микролинз и получать линзы с различным фокусным рас- 
стоянием. Кроме того, процесс изготовления поддается автоматизации. 
После полировки линзы крепились на сколотый торец волокна с по- 
мощью оптического клея. 

Установка собиралась на юстировочном столе, обеспечивающем 
перемещение по трем осям. Введение излучения инжекционного лазера 
в волокно и настройка на максимум введенного излучения, который _ 
обеспечивался по показаниям ФЭУ, производилось сначала в отсутст- 
вии микролинзы. Затем на торец волоконного световода наклеивалась 
микролинза и опять производилась настройка на максимум введенного 
излучения. Расчетные параметры микролинз и измеренные значения 
эффективности излучения инжекционного лазера в волоконный свето- 
вод приведены в табл. 2. Видно, что применение непросветленных линз 
увеличивает эффективность ввода на 20%. При использовании же во- 
локонных световодов с большой апертурой (0,3) можно эффективно 
ввести излучение и без согласующих элементов. Применение линзы при 
работе с высокоапертурным волокном не давало выигрыша в эффектив- 
ности ввода из-за дополнительного френелевского отражения на поверх- 
ности линзы (около 18%). | 

Для практического осуществления эффективного ввода излучения. в 
волокно при разработке соответствующих приспособлений следует рас- 
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смотреть влияние разъюстировки волоконного световода относительно 
оси резонатора лазера на эффективность ввода. Измерения производи- 
лись по двум взаимно перпендикулярным осям. Для этого конец свето- 
вода укреплялся на юстировочном столике, который обеспечивал конт- 
роль перемещений с точностью 1 мкм. По результатам измерений по- 
‘строены графики (рис. 4), из которых видно, что с применением микро- 
линз чувствительность к смещениям по осям Х и У повышается незначи- 
тельно. Однако учесть количественно влияние фактора смещения на 
эффективность ввода трудно, поскольку смещение, вообще говоря, мо- 
жет быть скомпенсировано поворотом. 


1 та | И тах 


В И вр. 3 


-06-0%-02 0 02 08 Уа 


0) 


Рис. 4. Зависимость эффективности ввода излучения в во- 
локонный световод от разъюстировки по осям: 
а—х; 6 — у: 

1-- с микролинзой; 2 — с плоским торцем 


Для изучения главных параметров волоконных световодов были 
проведены измерения числовой апертуры волокон, изменения апертуры 
и эффективности ввода излучения лазера в световод при вводе излуче- . 
ния с помощью линзы, проведены расчеты линз для различных волокон, 
рассчитаны коэффициенты преломления оболочки для каждого волокна. 

Результаты эксперимента показывают, что при проектировании во- 
локонно-оптических линий связи возможно практическое использование 
предлагаемого способа ввода излучения в волоконные световоды. 
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УДК 621.378.826 : 621.382 Канд. техн. наук К. Д. Шмелев 


СТАБИЛИЗАЦИЯ ОПТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЛАЗЕРОВ 


Рассматриваются основные параметры полупроводниковых лазеров. 
Приводятся некоторые структурные схемы устройств стабилизации интен- 
сивности и частоты оптического излучения лазеров при старении и колеба- 
ниях Температуры окружающей среды. Показываются пути увеличения 
срока службы и эффективности использования оптического излучения как 
отдельных лазеров, так и их решеток. 


Современное состояние квантовой электроники характеризуется 
большим количеством разработок квантовых приборов (в частности, по- 
лупроводниковых лазеров) и созданием на их основе аппаратуры раз- 
личного назначения [1]. 

Полупроводниковые лазеры имеют целый ряд характеристик, выде- 
- ляющих их среди других типов лазеров: относительно большой кпд (до 
40%), широкий диапазон излучающих частот, возможность их пере- 
стройки, узкий спектр, малые энергоемкость и вес, простота модуляции 
током накачки, широкий диапазон рабочих температур. Эти свойства 
позволяют использовать полупроводниковые лазеры в оптической свя- 
зи, дальномерах малого радиуса действия, локаторах, системах ночно- 
‚ го видения, системах охраны и т. п. 

В полупроводниковом лазере активным элементом является кри. 
сталл полупроводника, возбуждаемый либо инжекцией носителей через 
р-п-переход (инжекционные лазеры), либо пучком электронов высокой 
энергии. Максимальная импульсная мощность излучения промышлен: 
ных образцов одиночных лазерных диодов при комнатной температуре 
составляет 16—20 Вт при частоте следования импульсов 1—5 кГц [9], 
однако при увеличении температуры до 50°С выходная мощность дио- 
дов снижается почти в два раза. Собирая диоды в наборные излучате. 
ли и располагая их вплотную друг к другу, можно увеличить импульс- 
ную мощность до | кВт и более. Фирмы Уайес, Оріеіесот (США) вы- 
пускают решетки импульсных лазеров с частотой І кГц и выходной 
мощностью 1—11 кВт без охлаждения. Кроме того, разработаны решет- 
ки с частотой следования импульсов 10—13 кГц, мощностью 1,5 кВт с 
термоэлектрическим охлаждением, а также решетки мощностью 3 кВт 
с азотным охлаждением. Ў 

Необходимым условием для широкого практического применения 
‘лазеров является достижение большого срока службы. Определенные 
успехи достигнуты в повышении срока службы полупроводниковых ла- 
зеров, работающих в непрерывном режиме. Дальнейшее их совершенст- 
вование проходило по пути введения определенного процента алюминия 
в активный слой СаАз р-типа, а также благодаря применению полоско- 
вой конструкции. Определенные преимущества дает использование пла- 
нарной полосковой структуры. При такой структуре все рабочие обла- 
сти лазера полностью изолированы от поверхностей кристалла, где 
скорость деградации наибольшая. Ток, проходящий через кристалл, а 
следовательно, и подводимая мощность, существенно снижаются, а об- 
ласти по обе стороны от активной плоскости участвуют в отводе тепла 
от токопроводящего участка (рис. 1). Толщина активной области лазе- 
ров этой конструкции 0,4 мкм; плотность тока 2000 А/см?, выходная 
мощность 10 мВт при мощности питания 200 мВт. 

Фирма Ниасш (Япония) провела усовершенствование ранее разра- · 
ботанных лазеров с двойной гетероструктурой, что позволило снизить 
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плотность порогового тока, поднять однородность кристалла, исключить 
нарушения активной области диода и, благодаря этому, увеличить ее в 
два-три раза, а также получить более надежный контакт с теплоотво- 
дом, улучшить технику крепления диода на теплоотводе. 


Јлор, КАМ 


Рис. 1. Зависимость порого- 

вой плотности тока от тол- 

щины активной области для 

лазеров на структурах с ог- 
раничением: 

1 — односторонним; 2 — 
двусторонним 


П? ОЗАР им 


В работе [3] сообщается об увеличении прогнозируемого срока 
службы лазерных диодов на основе СаА|Аз до | млн. ч, однако реаль- 
ная наработка составляет 17—18 тыс. ч. Гарантированный срок службы 
диодов в настоящее время составляет 1000 ч с ухудшением характери- 
стик излучения на 5%. | 

Другим важнейшим направлением в разработке полупроводнико- 
_вых лазеров является увеличение их частотного диапазона. Лазеры вы- 
сокой частоты, работающие в режиме коротких световых импульсов, 
находят применение в системах передачи информации, в том числе при 
передаче информации по оптическому волокну. Фирмой УаЙес разрабо- 
таны лазерные диоды с мощностью 1,5 Вт и частотой следования им- 
пульсов | МГц [4, 5]. Короткие световые импульсы до | нс и менее 
получены на инжекционных лазерах фирм Тотѕоп СУЕ, Нагу ПРіа- 
топа Габ. [2,6] (США). 

Фирмой ГОГ (Уайес) разработана лазерная решетка с волокон- 
ным интегратором и однородно светящейся областью размером 
500 мкм?, излучающая мощность 60 Вт. Решетка вмонтирована в гер- 
метичный корпус и состоит из пяти лазерных элементов с двусторон- 
ним теплоотводом, передача излучения осуществляется по световолокну - 
длиной 10 мм и площадью 500 мкм?. Пороговый ток генерации 18 А, 
скважность 0,04 при импульсном токе 75 А, накачка осуществляется 
импульсами длительностью 20 нс со скоростью нарастания | нс [2]. 

Перспективное направление — разработка полупроводниковых ла- 
зеров с распределенной обратной связью (РОС), позволяющей сузить 
линию генерации до 3-10-2 нм. | 

Обычные полупроводниковые лазеры, у которых зеркалами служат 
отполированные торцовые поверхности, можно изготавливать только в 
виде дискретных приборов. Лазер с распределенной обратной связью 
может быть изготовлен на одной подложке с оптическими элементами. 
Кроме того, поскольку обычные полупроводниковые лазеры имеют вы- 
сокую расходимость выходного луча (—30°), очень осложняется их ис- 
пользование в системах прямой направленной связи и в волоконных 
устройствах связи. Расходимость луча лазера на арсениде галлия с рас- 
пределенной обратной связью составляет всего 0,35°, т. е. на два поряд- 
ка ниже. Управляющая мощность при использовании в оптических си- 
стемах прямой направленной связи также может быть уменьшена (в 
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100 раз). Такой лазер со встроенным модулятором позволит передавать 
излучение полностью поляризованным светом на несколько километ- 
ров [7]. | : 

| Фирмой Ніасћі разработана тонкопленочная интегральная схема, 
состоящая из шести полупроводниковых лазерных диодов, работающих 
на различных длинах волн, и волноводов, обеспечивающих ввод излуче- 
ния каждого из лазеров в один общий световод. Устройство может быть 
использовано в оптических системах в качестве мультиплексоров с раз- 
дельными частотными каналами, что позволит существенно увеличить 
плотность передаваемой информации. - 

Основными элементами интегральной схемы являются полупровод- 
никовые лазеры с гетеропереходами, работающие в режиме распреде- 
ленной обратной связи. Такие лазеры благодаря модовой и волновой 
селективности считаются перспективными источниками света для уст- 
ройств мультиплексирования с разделением каналов по длине волны. 
Кроме того, структура этих лазеров допускает включение их в оптиче- 
ские интегральные схемы, состоящие из лазерных диодов и волноводов, 
изготавливаемых путем вытравливания меза-структуры. Стыковое сое- 
динение диода и волновода обеспечивает ввод лазерного излучения в 
волновод. Волноводы изогнуты таким образом, чтобы сигналы каждо- 
го из них поступали в общий волновод. Поскольку спектр выходного из- 
лучения довольно узкий, то одно оптическое волокно может пропускать 
несколько узкополосных каналов. 

Ведутся работы по созданию оптической ИС с частотным разделе- 
нием каналов. Решетка с переменным по длине периодом будет по-раз- 
ному стражать излучение с различными частотами, направляя его в 
соответствующие волноводы, передающие это излучение. отдельным фо- 
тодиодам. Демультипексор будет представлять собой кремниевую ин- 
тегральную схему, включающую волноводы и фотодиоды [8]. 

С момента создания лазера на арсениде галлия, дающего непре- 
рывное излучение при комнатной температуре в диапазоне длин волн 
0,8--0,9 мкм, его параметры были существенно улучшены. Однако в оп- 
тических системах связи для снижения потерь в волокне и уменьшения 
искажений сигнала с целью увеличения расстояния между ретранслято- 
рами целесообразно использовать полупроводниковый источник излу- 
чения в дипазоне длин волн более | мкм. | 

Разработаны лазеры на «смешанных кристаллах», состоящие из 
очень тонкого активного слоя @аАз$Ь, расположенного между слоями 
А!СаА$з р- и п-типов, инжектирующими электроны и дырки в активный 
слой и обеспечивающими барьеры, которые задерживают электроны и 
дырки в этом слое. Различие между коэффициентами преломления этих 
слоев обеспечивает концентрацию лазерного излучения в активном слое. 
Возможность концентрации электрических зарядов и света — основная 
характеристика этой двойной гетероструктуры, обеспечивающая эффек- 
тивную работу лазеров. Кроме того, указанные лазеры потребляют не- 
значительную мощность и по размерам совместимы с оптическим волок- 
ном диаметром 10- * см. 

За рубежом ведутся работы, направленные на расширение спект- 
рального диапазона излучения полупроводниковых лазеров. В послед- 
ние годы получена генерация в спектральном интервале 3,5—30 мкм, 
что позволяет существенно расширить возможности ИК спектроскопии. 

Перспективным направлением разработок является создание полу- 
проводниковых лазеров, работающих в видимом диапазоне спектра. 
В настоящее время разработано несколько промышленных образцов 
этих лазеров, работающих с охлаждением. Полупроводниковые лазе- 
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ры в видимом диапазоне спектра могут использоваться в таких обла- 
стях, как лазерная спектроскопия, ИК фотохимия, оптическая связь 
и др. : | 8 | 

с Фирмой Вей (США) создана первая оптическая интегральная схе- 
ма, в которой источником излучения служит СаАД5--А!„Са-х Аз — ла- 
зер, использован пассивный волновод и детектор в импульсном режи- 
ме при длительности импульсов 100 нс и частоте повторения импульсов 
100 Гц 9] 

Таким образом, полупроводниковые лазеры представляют большой 
практический интерес для науки и техники. Однако основные оптиче- 
ские параметры лазеров (стабильность интенсивности излучения, часто- 
та и ширина полосы: излучения) в значительной степени зависят как от 
срока службы прибора, так и температуры р-п-перехода полупроводни- 
ка. Это является одним из главных препятствий широкому использова- 
нию полупроводниковых лазеров в народном хозяйстве. 

В созданных к настоящему времени полупроводниковых лазерах 
на соединениях А|СаАз с увеличением температуры выше 25°С резко 
возрастает пороговый ток. Температурные зависимости пороговой плот- 
ности тока и длины волны излучения в диапазоне 20—90°С приведены 
на рис. 2 [10]. Температурный коэффициент сдвига длины волны излу- 


Фор, МА 
Рис. 2. Температурные и 26, 
характеристики зависи- | 1 192 
— мости лазера на основе 4 т. 
’ АІаадАѕ: 9 
а — порогового тока 1170 
Пор; б— длины волны 2 


излучения А , | 
пе оли Ариан 3 я БЕК 1158 
20. «07-00, 60 72с 


чения в диапазоне температур до 55°С составляет 0,45 нм/град. Типо- 
выс значения теплового сопротивления лазеров составляет 20— 
50 град/Вт. . 

Следовательно, необходимо разработать электронные · схемы, · с 
помощью которых возможно было бы, меняя электрические параметры 
полупроводникового лазера (величину тока накачки, ширину импульса 
тока) или суммируя оптическое излучение двух и более лазеров, стаби- 
лизировать общее выходное излучение устройства. 

Наиболее широкое применение получили системы стабилизации ин- 
тенсивности оптического излучения, состоящие из активного излучателя 
(лазера), фотоприемника, дифференциального усилителя и источника 
опорного напряжения [11]. Через зеркала резонатора лазер излучает 
рабочий и вспомогательный лучи, мгновенные мощности которых нахо- 
дятся в постоянном соотношении, зависящем от коэффициента пропус- 
кания зеркал. Мощность вспомогательного луча выбирается значитель- 
но меньше мощности рабочего луча. 

Вспомогательный луч подается на фотоприемник, сигнал которого 
усиливается дифференциальным усилителем и сравнивается с опорным 
напряжением. Разностный сигнал ошибки управляет величиной тока 
накачки таким образом, чтобы сигнал ошибки стремился к нулю. Из- 
менением величины опорного напряжения регулируется величина стаби- 
лизируемой выходной мощности лазера. | Е 

Недостатком этого устройства является сравнительно небольшой. 
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диапазон регулирования и малый процент использования интенсивности 
рабочего луча (< 50%). | 99 саар 

Структурная схема устройства стабилизации мощности излучения 
с ЦЫ использованием Рад основного рабочего лазера приведена 
на рис. З. ез 


Рис. 3. Структурная схема устройст- 
ва стабилизации интенсивности опти-. 
ческого излучения лазера: 
1 — основной лазер; 2 — источник . 
накачки; $ — дополнительный лазер; . 
4 — управляемый источник накачки; 
5—6 — зеркала; 7 — оптический сум- _ 
матор; 8 — фотоприемник; 9 — диф- 
ференциальный усилитель; 10 — ис 
точник опорного напряжения; 11 — 
оптический сумматор 


Вспомогательные лучи лазеров с помощью зеркал и оптического 
сумматора, в качестве которого может быть использована линза, на- 
правляются на фотоприемник. Выход фотоприемника соединен с пер- 
вым входом дифференциального усилителя, на второй вход которого 
подано напряжение от источника опорного напряжения. На выходе 
дифференциального усилителя вырабатывается сигнал ошибки, который 
поступает на вход управляемого источника накачки. 

При регулировании управляемого источника накачки изменяется 
мощность рабочего луча дополнительного лазера, которая суммируется 
с рабочим лучом основного лазера при помощи оптического сумматора 
(в качестве последнего удобно использовать усеченную призму). — 

Мощность рабочего луча основного лазера определяется зависи- 
мостью Рам +! на) (рис. 4). В рабочем режиме устанавливается не- 


Ризл 


Ризл. макс (. Рет). Дим 


питона иона ии 


Рис. 4. Зависимость интенсивнос- 
ти излучения Ризл ОСНОВНОГО Ла- 
зера от тока накачки [нак 


=—————м—ы—ы=ыы——-—-——- 


Г 1, 13 1, рак 


которое значение мощности Рьых , соответствующее току накачки Г, при 
этом дополнительный лазер добавляет к рабочему лучу основного лазе-: 
ра мощность АР. <Р, так чтобы общая мощность была равна АР; + 
+Р,=Рьзл. шах, где  Ризл. тах — Максимально возможная мощность из- 


лучения основного лазера. 
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Из-за нестабильности источника накачки или в процессе старения 
мощность рабочего луча основного лазера может изменяться как в 
меньшую, так и в большую сторону. Так, при токе накачки [2 мощность 
рабочего луча основного лазера упадет до Р,, при этом мощность луча 


дополнительного лазера должна быть АР». Рабочему току /з соответст- 
вует максимальная мощность излучения основного лазера Р и мини- 


малъная мощность АРз излучения дополнительного лазера. Устройство 
остается работоспособным и при значениях тока накачки основного ла- 
зера Ц> В. В обычных устройствах стабилизации мощности излучения 
правая ветвь описываемой зависимости не используется. Для получе- 
ния максимально возможного диапазона регулирования мощностей ра- . 
бочую точку дополнительного лазера выбирают примерно в середине 
левой ветви характеристики Рал =/ (а). Отношение мощностей до- 
полнительного и основного лазеров выбирают Роп/Роч =0,2—0,1. 

На рис. 5 представлена структурная схема регулирования и стаби- 
лизации мощности полупроводникового СаАз — лазера, аналогичная 
описанной в [12], но дополненная цепью обратной связи. 


Рис. 5. Структурная схема уст- 
ройства накачки полупровод- 
‘никового лазера с регулируе- 
мой длительностью импульса 
излучения: 
1 — источник питания; · 2-- 
светодиод; 9 — злектро-оптиче- 
ский кристалл; 4—8 — фо- 
топриемники; 9 — усилитель; 
10 — генератор · пилообразного 
напряжения; 1/1 — формирова- 
тель импульса запуска; 12— 
триггерная схема; 18 — генера- 
тор импульсов 


При наличии питания („ создается ток накачки светоизлучающего 
диода и оптический сигнал при наличии электрического потенциала на 
электрическом кристалле проходит на фотоприемники. С первого фото- 
приемника электрический сигнал поступает на модулятор, через кото- 
рый происходит разряд емкостного накопителя на полупроводниковый 
‘лазер и его оптическое импульсное излучение. су 

Одновременно оптический сигнал поступает на второй фотоприем- 
ник, электрический сигнал с которого через. усилитель поступает на 


гнератор пилы, где происходит установка длительности импульса излу-_ | 
чения путем изменения крутизны пилообразного напряжения. Далее = 
следует сравнение его с опорным напряжением (С „, формирование им- — 


пульса, переброс триггера в условный «ноль» и снятие напряжения С. 


электрооптического кристалла. Частота следования логических «еди- `` 


ниц» задается генератором импульсов, а длительность каждого импуль- 
са излучения определяется величиной, напряжения установки Чу. 
Включение в устройство цепи оптической обратной связи позволяет 
сформировать импульс накачки полупроводникового лазера по длитель- 
ности и регулировать ее в зависимости от типа применяемого лазера, 
изменения температуры окружающей среды, т. е. оптимизировать ре-. 
жим работы лазера. | Е 
сз Большой технический интерес представляет использование реше- 
ток ‘лазеров с целью создания ‘долгосрочного источника стабильного по 
интенсивности оптического излучения. На рис. 6 приведена структурная 
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ма 4, 


схема устройства, состоящая из четырех параллельных цепей, каждая из 
которых включает в себя модулятор, датчик тока накачки, полупровод- 
никовый излучатель, фотоприемник, схему сравнения, схему суммиро- 


зания. 


шетки лазеров: 


Рис. 6. . Структурная схема устройст: 
` ва стабилизации мощности ИЗЛУЧЕНИЯ ре- 


1, 2, 3, 4 — модуляторы накачки; 5, 6, 7, 
8 — датчики тока накачки; 9, 10, 11, 12 — 
полупроводниковые излучатели; 18, 14, 15, 
16 — фотоприемники; 17, 18, 19, 20, 23, 
24 — схемы сравнения; 21, 22 — схемы сум- 


мирования 


Подключением источника питания Ё, к модуляторам накачки и 
отсутствии сигнала обратной связи через модуляторы и датчики тока 
накачки возникает оптическое излучение на рабочих оптических выхо- 


‚дах каждого излучателя, колове суммируются в общий оптический, 


например, световолоконный канал. Одновременно нерабочее излучение 
поступает на соответствущие фотоприемники в цепях обратной связи 
для установления и стабилизации интенсивности оптического излучения. 
С выходов указанных фотоприемников электрические сигналы поступа- 
ют на модуляторы и устанавливают заданное значение тока накачки. 
Сигналы со вторых входов фотоприемников поступают на схемы срав- 
нения, и если соблюдается условие Оф > От, то сигналы с выходов 


отсутствуют. Следовательно, на выходах сигналы равны нулю, а с вы- 
хода схемы сравнения на первый вход модулятора поступит сигнал за- 
прета и модуляторы закроются. Таким боразом, в рабочем состоянии 
останутся первый и второй излучатели. 

Через некоторое время наработки излучателей сигнал с датчика · 
тока накачки, например, с первого излучателя, уменьшится в связи с 
тем, что рабочая точка зависимости мощности излучения переходит в 
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область ее спада, хотя при этом ток накачки должен еще более возра- 
сти. При изменении Рз, ниже установленного уровня и тока накачки 
выше допустимого происходит отключение первого излучателя, так что 
появляется сигнал на выходе схемы сравнения, который поступает на 
вход отключения первого модулятора и на вход сумматора. Выходной 
сигнал сумматора станет выше опорного напряжения в схеме сравне- 
ния и включит третий модулятор. Таким образом, в рабочем состоянии 
окажутся второй и третий излучатели. При дальнейшей эксплуатации 
из строя может выйти следующий излучатель. Тогда на входы суммато- 
ра поступают сигналы, сумма которых сравнивается в схеме сравнения 
и полученный сигнал поступает на вход четвертого модулятора. Этим 
сигналом включается данный модулятор, возникает ток накачки излу- 
чателя, оптическое излучение которого суммируется с оптическим излу- 
чением третьего излучателя. 

Описанные структурные схемы стабилизации оптического парамет- 
ра лазера — интенсивности — способствуют более широкому внедре- 
нию квантовых генераторов в те области науки и техники, где наравне 


с большим сроком службы от них требуется, например, передача ста- 
бильных по уровню сигналов. 
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УДК 621.382.12.08 В. С. Полутин 


МАЛОСИГНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ВХОДНОЙ ЦЕПИ БИПОЛЯРНОГО 
ТРАНЗИСТОРА С УЧЕТОМ ЭФФЕКТОВ КИРКА, МОДУЛЯЦИИ ПРОВОДИМОСТ 
И ОТТЕСНЕНИЯ ТОКА ЭМИТТЕРА Вх 


Представлена малосигнальная модель входной цепи ВЧ бинолярного 
транзистора с учетом статического и динамического оттеснения тока эмит- 
тера, эффекта Кирка, модуляции проводимости базы в режимах малого, 
среднего и высокого уровней инжекции по постоянному току. Критерий 
малосигнальности увязан с диапазонами частот и уровней входного сиг- 
нала и точностью моделирования. 


Задачи современного автоматизированного анализа и синтеза ра- 
диоэлектронных схем требуют высокоточных моделей компонентов, по- 
скольку точность последнего поколения ЭВМ-программ схемотехниче- 
ского проектирования ограничивается лишь точностью моделей. Это 
требование выдвигает необходимость более адекватного описания физи- 
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ческих процессов, протекающих в компонентах электронных схем, в ча- 
стности, активных. Малосигнальному моделированию биполярных тран- 
зисторов (БТ) посвящено достаточное количество работ, обзор которых 
широко представлен в [1]. Тем не менее, всем рассмотренным в [1] 
моделям присущ, общий недостаток — отсутствие строго обоснованного 
критерия «малосигнальности». Между тем, нелинейность вольт-ампер- 
ных характеристик БТ связывает воедино точность описания математи- 
ческой малосигнальной моделью амплитудно-частотных и фазо-частот- 
ных характеристик БТ с областью применения данной модели по отно- 
шению к диапазону амплитуд и частот переменной составляющей вход- 
ного сигнала. Действительно, с ростом уровня переменной составляю- 
щей входного гармонического сигнала из-за нелинейности ВАХ БТ по- 
являются высшие гармонические составляющие, приводящие к росту 
погрешности в описании АЧХ и ФЧХ, что заставляет либо снижать 
верхнюю границу диапазона частот, в котором допустимо пользовать- 
ся малосигнальной моделью БТ, либо отказываться от малосигнальной 
модели и переходить к моделям большого сигнала. Можно наложить 
ограничения на точность малосигнальной модели и частотный диапа- 
зон ее применимости с тем, чтобы найти приемлемый в этих условиях 
уровень переменной составляющей. Наконец, может быть решена третья 
задача: по заданному уровню сигнала и необходимому для анализа диа- 
пазону частот определить точность малосигнальной модели. 

Помимо указанного недостатка ряд малосигнальных моделей ВЧ и 
- СВЧ БТ либо не учитывают эффекта динамического и статического от- 
теснения тока эмиттера [2—4], либо, учитывая его [5—7], пренебрегают 
модуляцией проводимости базы в зависимости от уровня инжекции, эф- 
фектом Кирка. В большей части работ |2, 3, 5—7]| параметры малосиг- 
нальной модели определяются в фиксированной рабочей точке по по- 
стоянному току, что неудобно, т. к. обычно машинный анализ схем про- 
водится первоначально по постоянному току и находятся режимы рабо- 
ты БТ, а затем осуществляется частотный анализ с помощью малосиг- 
нальных моделей с параметрами, ОИ для данного режима 
по постоянному току. 

В данной работе осуществлено малосигнальное моделирование 
входной цепи ВЧ БТ с учетом режима по постоянному току, эффектов 
динамического и статического оттеснения тока эмиттера, модуляции 
проводимости базы, эффекта Кирка. Критерий «малосигнальности» увя: 
зан с точностями моделирования АЧХ и ФЧХ, уровнем и частотным ди- 
апазоном переменной составляющей входного сигнала. Чаще всего ма- 
лосигнальная модель БТ используется для анализа или синтеза линей- 
ных схем. Типичным режимом работы БТ в них является активный, так 
что при построении малосигнальной модели входной цепи принят актив- 
ный режим работы. Разработка модели входной цепи осуществлена на 
базе модели Гуммеля-Пуна [8, 9] — модели большого уровня сигнала. 

Рассмотрим структуру интегрального транзистора, например, 
п+-р-п типа (рис. 1). Активную область базы (находящуюся непосред- 
ственно под змиттером) представим в виде нелинейной распределенной 
структуры, показанной на рис. 2. Здесь: 

К, — сосредоточенное сопротивление пассивной (за предела- 
ми эмиттера) области базы; 

К (х, 1) — распределенное мгновенное сопротивление активной об- 

ласти базы, приходящееся на единицу длины эмиттер- 
ной области: 


(х, 0 
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г, — сосредоточенное сопротивление активной области базы, 
параметр модели Гуммеля-Пуна [9]; 

д, (х, 1) — нормированный неравновесный мгновенный заряд неос- 
новных носителей (здесь и далее тип носителей рассмат- 
ривается по отношению к проводимости базы) в точке 
х активной области базы; 

р, (х) — диод, моделирующий распределенный характер змиттер- 
ного перехода. 


| = оаа НЫ Е 


за 9 но че ар Чэ а» «6 чь « 


Зпитакесиатънии слой 


Эпитаксиа ли поделой 


Л 
_ Подложка 
ыы. 


Рис. 1. Структура интегрального прп биполярного транзистора с двойным 
| контактом в области базы 


А 
АК) УЖЕ) Ю.Н Мех) К(х,2) 
ОЕ кая ЕРВВИЙ КЛЕЙ 


бл 


0 р 110) 


Үл (Е УЕ (Е) РОМ ОУ В.) М пт.) М2. (х) | 
| | | 


Рис. 2. Представление активной области базь в виде распределен- 
ной структуръ | 


Важной особенностью настоящего рассмотрения является учет за- 
висимости проводимости активной области базы от уровня инжекции 
посредством (1). Исходя из рис. 2 можно записать уравнение, связыва- 
ющее мгновенное значение тока базы /в (х, і) и смещения У (х, і) в 
точке х змиттерного перехода: 


И). 


Бо --К(х, #)7/8(х, 1) (2) 


С другой стороны, поскольку ток базы определяется процессами 
накопления и рекомбинации носителей заряда в базе, то исходя из тео- 
рии управления режимом работы биполярного транзистора избыточным 
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зарядом неосновных носителей в области базы, для некоторой точки 
х — активной области базы можно записать: | | 


д 1В(х, #) _ О ь, [4ь (х, раз о 2, 914 (х, а (3) 
дх =— баул Б ту в А ОЕ 
Ерера нес, 26 
где ал з= = — нормированный избыточный мгновен- 
| ный заряд неосновных носителей за- 
ряда базы в точке х, приходящейся на 
единицу длины эмиттера; 
Оһ, = — тър — равновесный заряд неосновных носи- 


телей заряда базы; [, — параметр 
модели Гуммеля-Пуна [8, 9]; 

тғ — время пролета неосновных носителей 
через базу в направлении у. Для 
транзисторов с толстой базой (низко- 
и среднечастотных) Вт, следует за- 


менить на т. — время жизнеосновных 
носителей заряда в активной области 
базы; 
В — режимно-зависимый коэффициент [8, 
9], учитывающий расширение актив- 
ной области базы в сторону коллекто- 
ра, т. е. эффект Кирка. 
В (3) в явном виде не входят барьерные емкости эмиттерного и кол- 
лекторного переходов, как, например, в соответствующее соотношение 


из работы [6], так как мгновенный заряд в базе здесь представлен в 
виде: 


С), (х, 1) 10,9, (х, 2) 09 14 (2, Г) дъ (ат) а 025 ОЕ 9 (2,31) | 
(4) 


е (Х, 2) — нормированный мгновенный заряд барьерной емко- 
сти эмиттерного перехода в точке х; 
4» (х, і) — нормированный мгновенный заряд неосновнъх носи- 
телей, инжектированных в базу эмиттером в точке х; 
де (х, #) — нормированный заряд барьерной емкости коллектор- 
ного перехода в точке х под эмиттером; | 
дк (Х, 7) — нормированный заряд неосновных носителей, инжек- 
тированных в базу коллектором в точке х под эмит 
к тером. | 
Нормированные заряды 9, (х; № ид. (х, № определяются смещением 
на коллекторном переходе и при включении БТ по схеме с ОЭ это сме- 
щение равно Исе —И (х, і), а по схеме с ОБ Усв , так что при послед- 
нем включении нормированные заряды барьерной емкости коллектора и 
носителей, инжектированных коллектором, не зависят от хи 4 
_ Подобное представление каждой из составляющих заряда (3) да- 
но в [8, 9]. | 
Можно показать [8], что мгновенный заряд неосновных носителей 
может быть описан как: | 


доб Ва В АЕ ае, 8 (5) 


здесь: 0 


где 91(х, И =9, (х, В +9, (х, 1) — нормированный мгновенный заряд 
а | барьерных емкостей; > 
144 


-до(х, 1) =9ь (Х, 1) + дк (х, #) — нормированный заряд, инжектиро- 

ванных в базу неосновных носителей. 

С точки зрения уровня инжекции по постоянному току рассмотрим 

три режима: малого, среднего и высокого уровня инжекции. В качестве 

критерия, характеризующего тот или иной режим, введем безразмерный 
параметр р: 

п э сте Іп бэ 1 | (6) 


— 


р = т 
9: \? [2 11 дъ 
| + ва + а) 


При малом уровне инжекции по постоянному току в активном ре- 
жиме определяющим в заряде неосновных носителей в области базы 
являются заряды барьерных емкостей эмиттерного и коллекторного 
переходов, причем доминирующим будет последний. Поэтому 4:<9» < 
<91= 4, так что при малом уровне инжекции р<1, как это следует 
из (6). 4 

При высоком уровне инжекции по постоянному току заряд неоснов- 
ных носителей в базе в активном режиме всецело определяется зарядом 
инжектированных змиттером неосновных носителей, т. е. 4.. Так что 
9.< 929, и р=2 в соответствии с (6). 

В режиме среднего уровня инжекции по постоянному току заряды 
барьерных емкостей сравнимы с зарядами инжектированных неоснов- 
ных носителей, поэтому 1 < р<2. 

Рассмотрим подробнее каждый из этих режимов. 


Малый уровень инжекции по постоянному току 


„Сравнение зарядов барьерных емкостей показывает, что при кол- 
лекторно-базовом отрицательном смещении на переходе в 3—10 В за- 
ряд барьерной емкости коллектора в 6—14 раз превышает заряд барь- 
ерной емкости эмиттера. Кроме того, ток базы в этом режиме мал и 
эффектом оттеснения в первом приближении можно пренебречь, а заряд 
барьерной емкости эмиттерного перехода можно считать независимым 
от координаты. Так что 


дь(х, 1) = 9, (2). (7) 
Тогда из (2) с учетом (1) следует 
ОБ ыа ду (х, 25 (8). 
Гр > Ох 
а (3) переходит в 
ЧС, 1) ОФ, (1—1) СОУ ив) 
пай рио а (2 


здесь: С — сумма барьерной емкости эмиттера и части барьерной ем- 
са кости коллектора, лежащей непосредственно под змиттером, 
для схемъ включения БТ с О2. При включении по схеме с 
ОБ С — лишь барьерная емкость эмиттера. 

Дифференцируя (8) по х и затем приравнивая правые части получив- 
шегося уравнения и (9), сформируем дифференциальное уравнение: 

ОЗУ СЕ) за Чь (1—1) гь С 9У(х, 2) 

д х? ра о 
Выходной сигнал, действующий на эмиттерный переход, предста- 
вим как сумму постоянной и переменной гармонической составляющих: 


М(х, 2) = Ох) + о(х, й- (хо (хе *". С 
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(10) 


Подстановка (11) в (10) позволяет получить для амплитуд постоянной 
и переменной составляющих: Г 


29:00) од. а 
д х? у НХ А 
д29(х) го , | ти 
где ОДЕ ориз ав. 
2В 124, 
Е Я а 
212 91 


Граничными условиями для (12) являются: 
О (х = 0) = Ув'в = УВЕ; 


дО (х) що 
дх х=й 
а для (13): 0(х= 0) + 00; 
| до (х) 0. 
дх за) 

Решения уравнений (12) и (13) имеют вид: 
И (х) = Уве — А х(2#-- Х); (14) 
КА с | (х — Р)] | 
ах) = 0, А. (15) 


Распределение тока базы вдоль эмиттерного перехода находится обрат- 

ной подстановкой (14) и (15) в (8): | Е 

ДИ ох да (х) іе! 

РИ, с таи ВСА 

гь д х ОХ 
Таким образом, постоянная составляющая тока · базы распределена 
вдоль эмиттерного перехода линейно: | | 
Г --1)4 
(к) = 07 (х — В), (16) 
ВЕ ро 

а переменная составляющая сохраняет гармонический характер с ам- 
плитудой, распределенной по закону: 

зА [О (х—1)] (17) 


/ 00 ---7 
і —= —— — о я 
ь (х) Е У/о Фа, СЕЮ | 


В модели Гуммеля-Пуна ток эмиттера моделируется с учетом за- 
ряда неосновных носителей в области базы, как [9]: | 
І, ехр (— 0 И (х, # | 
Г, (х, == „ехр ( 2 (ехр | ( г (18) 
Вдь (х, 1) Фр 
где о, —параметр модели Гуммеля-Пуна; 
фу — температурный потенциал. 
Тогда для малого уровня инжекции по постоянному току постоянная 
составляющая тока эмиттера распределена вдоль эмиттерного перехо- 
да по закону: 


ү 
Ть ехо ( == е) кв: 
Г. (х) = таер ры. СЕ А ехр [— Ах (28 — х)]. (19) 
41 | 91 | 
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а переменная составляющая как: 


= 7 
Да ВЕ -“) | = јпо і 
ик, б-р Ав 2 - 
Ра} п-4 п! 
то сА[р(х — )] |" 20 
де св (ОЕ) у. | р 


Средний и высокий уровень инжекции по постоянному току 
Заряд неосновных носителей, инжектированных эмиттером, связан 
со смещением на эмиттерно-базовом переходе соотношением [8] 


Лост) = Бехр о |ехр = — ) — В ехр (— ©һ) ехр Бе, 


Тогда из (6) следует, что при среднем и высоком уровнях инжекции по 
постоянному току заряд неосновных носителей в базе может быть пред- 


ставлен в виде: 
1 


Е) Ве ехр Жо ехр 4 == 0), ехр а, (21) 
| р | : 


Рет Рт 
где Ве ехр(— за : 
+ В е й 
Ток базы может быть выражен из (2) с учетом (1) и (21) 
Е ААА 
рехр| рф д у(х, 2) 
1в(х, Й = - 2 
в(х, 1) 02 | д х 
или иначе записан в виде | | 
=: про. д 28 даь (х, #) 
1 0) Юр ехр| Е 52—000) 
Гр 22. | Рот Гр д х 


Поскольку при среднем и тем более высоком уровне инжекции по по- 
стоянному току мгновенный заряд неосновных носителей в базе много 
больше равновесного заряда, то есть 


ТЕТО 7 о 


то дифференцируя (99) по х и приравнивая правые части получившего- · 
ся уравнения и уравнения (3) с учетом условия (23), получим 


02 др (х, 1) дар (0) 
даь (о, Е +42872290220, (24) 
ха : 0: | : 
Те 
риска в 6 
оде ИК Р 2 рфув 


Рассматривая как и ранее воздействующее на эмиттерный переход сме- 
щение в виде постоянной и гармонически изменяющейся составляющих, 
нормированный мгновенный заряд неосновных носителей может. быть 
представлен в виде бесконечного ряда | 


| | Го Ё 
дъ (х, #) = Ю,ехр аа = 


а Е Е, (25) 
где О о со В Е: 
5, (х) = Буехр [у Цено |- (26) 


Относительно 5, (х) (п=0, 1, 2....) дифференциальное уравнение (24) 
разбивается на бесконечное число дифференциальных уравнений вида 


0132 (х). + Д2 р2 5 (4 ) (п = 0, 1, 2. =) - (27) 
д х? сан" 5 
где к? =] +јпоВт у. 


Граничными условиями (27) являются 


ү п 
5,00 == 0) = Р,ехр( на : 85 п = 0), 6 22 = 


\ 2®т Р %т 
05, (х) 0; 
А0057 И 
Решение уравнений (27) с учетом граничных условий имеет вид 
рег | \ Р9т св (Ар Ка Й) за 


С помощью (26) и (25) перейдем к распределению постоянной и пере- 
менной составляющих внешнего смещения вдоль эмиттерного перехода 


св [Ар (А — х) = 
О (х) = Уве + рет | же ра |; (29) 
ок, = рега У а за П ШЫ ОЕ 
) Т СА [Ар (А — х)] тъ Р %Фт ) св (Ар ва В) с: 


(30) 


В свою очередь распределение постоянной и переменной составляющих 
тока базы вдоль эмиттера может быть получено из (22): 


2 Ар ВО У зр [Ар (А — Ф. 
Др р Фт сй (Ар В) | 
Орфо А В Ор ехр |222. нео, у уп ЗАТАр (8 5)] 
В) — ——— А  ро осе дава 
а) Гр Р9т аа п! Е сп (Ар Ка №) : 
(32). 
а тока змиттера из (18): 
ха с | Ар(в-- х) 0-1! | с. (Ар Р) ; 
9 = г. св (Ар?) | 2 с? [Ар (в х) ра 
| Е с а св (Арвй) ду е"! 
о т, СА (Ар п) Сиде ГА, (В — х)] 2 п! 
оо Ла сА[А, 6 (В х)] [2-1 _ Сев (Ар) 
| х ( Р %т | с? (Ар Ёд В) | |+ Е св |Ар(#--х)). | 
со —1 
Про св (4 „те! | со у А [Ао (АХ таа 
х | т св [Ар(в— х)] #4 пі \Р®т св (Ар Е В) | 5 
где Г, = — 1 вр | Е-е он ; 
за р Фт 
АВ 
Г. у 
Г. = -- ехр|-—--| 25 И] 
Е р Г 
ВВР 
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Анализ (30) и (34) показывает, что эффект динамического оттесне- 
ния усиливается эффектом статического оттеснения и это отражается 
множителем св (Ар!) 


св [Ар (В—х)] | 


Малосигнальная модель входной цепи ВЧ БТ 


Малосигнальными моделями БТ по переменному току принято счи- 
тать такие, у которых нелинейностью ВАХ эмиттерного перехода по от- 
ношению к переменной составляющей входного сигнала можно прене- 
бречь, т. е. ограничиться в разложении экспоненциальной зависимости 
лишь первыми двумя членами. 

В условиях удовлетворения критерию малосигнальности в распре- 
деленной структуре эмиттерно-базового р-п перехода, представленной 
на рис. 2, диоды, моделирующие ВАХ р-п перехода, следует заменить 
на дифференциальные сопротивления эмиттерного перехода г, (х). По 
отношению к внешним выводам входную цепь БТ представим в виде 
некоторого базового импеданса 2, и приведенного дифференциального. 


КЕ 25 


Рис. 3. Входная цепь биполярного 
транзистора 


| 
Х=0 


сопротивления эмиттерного перехода (рис. 3). Причем с учетом эффекта 
статического оттеснения и уровня инжекции по постоянному току Г, оп- 
ределяется как: 

1 1 


Въ ГОГ, (х) Я 
трея АС: 
д Уве 


для малого уровня инжекции по постоянному току: 
2 Авфрфъег ЛЕ (— Ай) 


рая у = | (Зда) 
Мк Г, ехр | - 05 — А22 | | 
ФТ ) 
для среднего уровня инжекции по постоянному току: 
ү 
ВА» ћтехр | == 
--- Е Ф о —- 
Ро Дей (Арй) агсте [$1 (Ай) ” Да с) 
1 
зо ААВ" Е С Ра 2 (в са 
Г. = Ана Е | ср авто! ай (Ар п) + 
| 1 у Уве | \ 9 с? (А, №) 
2 Прлехрарк--е — 0} 
„8 тт | | 
Е а -. 
-- ехр | — | (А, А) агср [5А(А, |5 р= 1,5; (Зов) 
ТТ 
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для высокого уровня инжекции по постоянному току (р--2): 


у а 
29. АҺ В "ехр (2-0) 


А ЗИ _ (35г) 
ЛЕ | (Ар №) + ехр (- = е (Ар №) агс!е [5А (Ар Ш 
/е 


здесь: 
е 1 — интеграл вероятности мнимого аргумента; 
Е — эллиптический интеграл 1-го. рода; 
Е — эллиптический интеграл 2-го рода; 
улей (Ар А) — 1 
9 = агсѕзіп 1/ — 
с (А В) 


Как следует из рис. 3, базовый импеданс равен: 


Го? 
0] № (х= 0,1) Г (В + 1); 


для малого уровня инжекции по постоянному току: 


мы НО Ар СЕП (Оһ) : 
ос Е: (36а) 
| | Мј 029176 С | 
‚ДЛЯ среднего И ВЫСОКОГО уровней инжекции по постоянному току: 


прое 


Ре о, 
2 Ар В), А 
ГГА >: 7 | РУТ 


В случае малого сигнала по переменной составляющей соотношение 
для расчета базового импеданса в режиме среднего и высокого уров- 
ней инжекции проще: 


п 
| (п (А, №) 


гр ехр == Е — 0р | |сіл (А, №; А) 
20 а ет порове абе Сесе ес ПОМНИ 
а; дА В ВИР К, 


Рис. 4. Въгокочастотная `` 
модель биполярного 
транзистора 


На рис. 4 представлена малосигнальная модель БГ параметры ко- 
торой определены выше. Ток базы Г, рассчитывается в зависимости от 
режима по постоянному току. по (17) или (32) при х=0. Коэффициент 
передачи тока базы В, Входящий также в (35), должен.быть вычислен 


— 


по результатам машинного расчета схемы по постоянному току. Кроме 
Гь, Г. иір остальные компоненты модели традиционны: 
в,› Ге,» Гс, — индуктивности базового, эмиттерного и коллек- 
торного выводов, соответственно; 
Све, Свс, Сес — сосредоточенные емкости между соответствую- 
щими выводами БТ; 
Сс л. — барьерная емкость коллекторного перехода в 
пассивной области базы; 


ГК — дифференциальное сопротивлние коллекторного 
перехода. 


Критерий «малосигнальности» 


Рассмотренное выше качественное понятие малосигнальности тре- 
бует количественной оценки. С этой целью зафиксируем максимальную 
амплитуду переменной составляющей входного сигнала, при которой 
наблюдаются максимальные амплитудные и фазовые искажения, т. е. 


положим 01--0. При этом, например, выражение для базового импе- 
данса примет вид: 


| Е 
Гр оо ехр ЕЧ я -) 
ВИ. (38) 
у А 0 п 
и Ши то 
рф. Ай В р» т е ) {1 (Арл Й) 


Введем относительную точность на малосигнальное моделирование ба- 


зового импеданса БТ по отношению к моделированию его бесконечным 
рядом: 


Е, агр (2,) --агр (20 | 
дм —- 1 Ай АФ — е (2) 8 ( ь) | (39) 
фа | 20 | | аге (25) 
здесь АМ, ДФ — точности базового импеданса по модулю и фазе; 
12,|, 129 | — модуль базового импеданса БТ при описании его 


бесконечным рядом и малосигнальной моделью; 

аго (2,), аге (20) — аргумент базового импеданса БТ при описании 
его бесконечным рядом и малосигнальной мо- 
делью. 

Фактически базовый импеданс и точность его моделирования мо- 
гут быть рассчитаны по ограниченному количеству членов ряда М, так 
что характеризовать точность малосигнальной модели можно лишь по 
АМ, Аў — точностям малосигнальной модели 2, по отношению к ко- 


нечному ряду из М членов. Вводя точность моделирования 2, конеч- 
ным рядом по отношению к бесконечному а/где а= 1072; 10-3;.../, мож- 
но показать, что точность, АМ, де И даа АТ связаны соотношением 


М, Ф М, Ф 
Е Ао — Ау 


| — Ау? 


Тогда, задаваясь предельными точностями малосигнального моделиро- 
вания АМ, ДФ и значением а, необходимо осуществлять суммирова- 
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152. 


1096 


479 гр; @Г9 (р 


1072 => 1 | 1 3 
7 214 = 9679 И А 4 Ди 17? 2 41 6 в ү! 2 4 Р/Р. 


Рис. 5. Точность малосигнального моделирования модуля и аргумен га 
2р и і, в зависимости от амплитуды и частоты переменной составляющей 


Фаза,” 


о Боти рови Г) 


Рис. 6. Измеренные значения модуля (Л) и фазы (Ш) базового 
импеданса: 
расчет по соотношению (37); 
— — — расчет по данным работы [6] 


ние в (38) до тех пор, пока рассчитанные значения Ах, Ац не будут 
удовлетворять условию 
Ам, Ф 

со 


| — а 


--а. 


АМ. ® < 


Таким образом, соотношения (39) связывают точности малосиг- 
нального моделирования базового импеданса по модулю и фазе, уро- 
вень амплитуды и частотный диапазон переменной составляющей и мо- 
гут служить критерием малосигнальности для базового импеданса, 

Аналогичные критерии могут быть сформированы для генератора 
тока Ві, в малосигнальной модели БТ при включении его по схеме с 
ОЭ (рис. 4), либо для генератора тока о, в малосигнальной модели 
БТ при включении с ОБ и дальнейшим сопоставлением амплитудных и 
частотных диапазонов по всем критериям малосигнальности для данно- 
го включения БТ получены допустимые при заданной точности ампли- 
тудный и частотный диапазоны. На рис. о представлены кривые, харак- 
теризующие точность малосигнального моделирования 2, и і, по моду- 
лю и фазе в диапазоне частот и амплитуд. | 

Полученные выше точности малосигнальной модели БТ являются 
лишь теоретическими и отличаются от реальных, характеризующих 
адекватность моделирования физических процессов, протекающих в БТ. 
Реальные точности малосигнальной модели могут быть оценены по ре- 
зультатам измерений в случае удовлетворения условий эксперимента 
критериям малосигнальности, описанным выше. На рис. 6 представле- 
ны измеренные ЧХ и ФЧХ нормированного входного импеданса БТ, а 


также рассчитанные по (37) и по соотношениям из работы [6]. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Носов Ю. П., Петросянц К. О., Шилин В. А. Математические модели 
элементов интегральной электроники. — М.: Сов. радио, 1976. 

2. Голубев А. П., Малышев И. В. Обобщенная матрица производимостей 
интегрального транзистора. — В кн: Микроэлектроника. Под ред. Лукина Ф. В. 
„Вып. 4. — М.: Сов. радио, 1971, с. 78—89. | 

3. Голубев А. П., Кремлев В. Я., Малышев И. В. Высокочастотная экви- 
валентная схема интегрального транзистора, учитывающая двумерный характер рас- 
текания токов в базовой и коллекторной областях. — Радиотехника и электроника, 
1970, № 7, с. 1486—1493. 

4. Бурин Л. И, Исьемини А. М. Линейная модель маломощного СВЧ-тран- 
зистора с вариацией режима для системы автоматизированного анализа. — Вопросы 
радиоэлектроники. Сер. Общетехническая, 1976, вып. 2, с. 46—59. ` 

5. Р гіісһага В. Г. Т\О-Рипепзюпа|! Сиггеп Ном іп. Јипсйоп Тгап$1$фог$ а! 
Ніећ Егедиепсіеѕ. — Ргосеейіпоѕ ої Ше ІКЕ, 1958, у. 46, М 6, р. 1152—1160. 

6. СгозН Н. №. А Ріѕігіриіеїа Моде! ої Ше мпсйоп Тгапѕіѕіог апа Из Арр!- 
саНоп іп Ше Ргейісйоп ої ће Ешег-Вазе П1о4е Сһагасќегіѕііс, Ваѕе Ипредапсе, апа 
Ри!5е Веѕропѕе ої Ше Реуісе. — ІЕЕЕ ТгапзасНопз оп Е!есігоп Пемкез, 1965, 
у. ЕО-12, М 10, р. 513—531. | 

7. Бубенников А. Н. Учет динамического эффекта вытеснения в малосигналь- 
ной модели высокочастотного транзистора. — Изв. вузов СССР. — Радиоэлектроника, 
1977, т. ХХ, № 8, с. 83—90. 

8. битте! Н. КҚ, Рооп Н. С. Ап 1піерга! Сһагре Сопіто! Мойе! ої Втро!аг 
Тгапз ог. — Тре Вей! Ѕуѕіет Тесһпіса! Јоигпа], 1970, у. 49, М 5, р. 827—852. 

9. Рооп Н. С. Мойеіпс ‘ої Вройаг Тгапѕіѕіог Озше Іпіергаї Сһагре-Сопіго! 
Мое! міһ Арріісайіоп іо Тһіга-Огаег Ріѕіогііоп Ѕіџаіеѕ. — ІЕЕЕ ТгапзасПопз оп 
Е]ес4гоп Пемсез, 1972, у. ЕО-19, М 6, р. 719—731. | 


Статья поступила в июне 1983 года 


198 


УДК 621.383.52 : 621.396.624 Н. А. Горбатов, канд. физ.-мат. наук 
А. А. Вилисов, канд. физ.-мат. наук 
В. М. Желудков, К. Б. Охманович 


СВЕТОДИОД ДЛЯ ВНУТРИОБЪЕКТОВЫХ ВОЛС 


Рассматриваются конструкция и эксплуатационные характеристики све- 
тодиода АЛ-124, предназначенного для использования в ВОЛС. Приво- 
дятся сравнительные характеристики эффективности ввода и распростра- 
нения в кварц-полимерном световоде излучения светодиода АЛ-124 и 
ряда других СИД, выпускаемых серийно и находящихся в стадии разра- 
ботки. 


Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) находят все более ши- 
рокое применение в различных отраслях народного хозяйства, науки и 
техники. В различного рода внутриобъектовой и бортовой радиоэлект- 
ронной аппаратуре, в устройствах вычислительной техники и системах 
управления вопрос применения оптических линий связи стоит особенно 
актуально. Однако, до последнего времени, применение коротких и 
внутриобъектовых ВОЛС сдерживалось отсутствием светодиодов ИК 
диапазона, излучающих достаточно большую мощность с небольшой 
поверхности. Несмотря на значительное количество типономиналов све- 
тодиодов, выпускаемых отечественной промышленностью ‚все они по сво- 
им параметрам и конструкции не приспособлены для использования В 
ВОЛС. 

Светодиод АЛ-124 разработан специально для применения в 
ВОЛС. Ниже приводятся его основные параметры при комнатной тем- 
пературе и прямом токе 100 мА. 


Мощность излучения „а 4—8 мВт 
Прямое напряжение . . ... . 15—18 В 
Время нарастания импульса излучения 8—16 нс 
Время спада импульса излучения . . 6—10 нс 
Длина волны излучения . . . . 0,86--0,88 мкм 


Светодиод выполнен в корпусе КДИ-16 (ГОСТ 23448—79). Массив- 
ный металлостеклянный кристаллодержатель эффективно отводит теп- 
ло от кристалла и позволяет обеспечить сравнительно небольшой его 
перегрев относительно температуры окружающей среды. 

В качестве материала для изготовления кристалла использована 
двойная гетероструктура марки ЭСТР-Б на основе твердых растворов 
арсенида галлия—арсенида алюминия. Кристалл светодиода плоский, 
со сплошным контактом к р-слою и точечным к п-слою. Для увеличения 
полной мощности излучения используется отражатель, направляющий 
излучение боковых граней параллельно излучению плоскости кристал- 
ла. Диаметр излучающей площадки не более 400 мкм. Для защиты от 
воздействия окружающей среды кристалл покрывается многослойным 
покрытием на основе эпоксидного лака и оптического компаунда. 

Электрические и спектрофотометрические параметры светодиода в 
значительной степени определяются температурой активной области 
кристалла, которая, в свою очередь, зависит от условий теплоотвода, 
режима работы, температуры окружающей среды. С помощью метода 
электротепловой аналогии было рассчитано тепловое сопротивление 
светодиода, характеризующее условия теплоотвода. При номинальных 
размерах всех деталей конструкции оно составляет 60 град/Вт. Экспе- 
риментальные значения, полученные по сдвигу длины волны излучения, 
составили --60—80 град/Вт. Поскольку подаваемая на светодиод элект- 
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рическая мощность не превышает 0,2 Вт, температура перегрева актив- 
ной области составляет всео 12—16°С, что почти не влияет на характе- 
ристики светодиода. | | 

На рис. | приведена зависимость мощности излучения от тока при 
нормальной температуре. Видно, что вплоть до токов порядка 100 мА, 
ватт-амперная характеристика линейна, затем из-за увеличения темпе- 
ратуры перегрева кристалла она становится сублинейной, и при токе 
порядка 250 мА рост мощности излучения прекращается. 


Риз, 0.2? 
Роза , 071.60. 
А на 00 мА 
120 
10 | 100 
80 
0; 60 
#0 
2 И = 
РО ЦОС 8а: АА а ЛЕЕ Д 
ше И 200 00 лор. ПО а 00 га 
Рис. 1. Зависимость Рис. 2. Зависимость мощности излуче-. 
мощности излучения от ния от температуры 
прямого постоянного 


тока 


Температурные зависимости мощности излучения при различных 
значениях тока приведены на рис. 2. При токе 100 мА температурный 
коэффициент мощности излучения изменяется от 0,9 проц/град в диа- 
пазоне (—60) — (—30)°С до 0,5 проц/град в диапазоне (+60) —(-+85)°С. 
С уменьшением величины тока температурные коэффициенты уменьша- 
ются и стремятся к одному значению, равному при токе 10 мА 
0,5 проц/град. 

Существенное влияние оказывает температура активной области 
кристалла на длину волны и полуширину спектра излучения светодио- 
да. На рис. Зи 4 приведены зависимости этих параметров от величины 
тока и температуры. Во всем рабочем диапазоне температур и токов 
спектр излучения имеет один максимум, положение которого определя- 
ется шириной запрещенной зоны материала активной области при дан- 
ной температуре. С ростом температуры или тока максимум спектра 
излучения сдвигается в длинноволновую область, а его полуширина 
увеличивается. Температурные коэффициенты длины волны и полуши- 
рины спектра равны соответственно 0,37 и 0,125 нм/град. 

Увеличения длины волны и полуширины спектра излучения при 
возрастании прямого тока сравнительно невелики благодаря хорошему 
теплоотводу, и соответствующие коэффициенты равны 9:10-2 и |. 
10-2 нм/МА. | 

В большинстве случаев в световодных системах связи используется 
различного вида импульсная модуляция, поэтому представляет интерес 
исследование параметров светодиода в импульсном режиме работы. 
При протекании импульса тока через диод активная область нагревает- 
ся, а в промежутке между импульсами охлаждается. Таким образом, на 
светодиод воздействуют переменная и постоянная составляющие тепло- 
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вого потока, зависящие от амплитуды и длительности импульсов тока и 
от частоты их следования. Тепловая мощность, выделяющаяся в свето- 
диоде при импульсном питании, а как: 


В, — 1 имп ан имп Г, : (1) 


где /имп — прямой импульсный ток; 
(Готе — прямое напряжение отсечки; 
г — последовательное сопротивление светодиода. 


1 


Аякс, ИМ АЛ от, АМ 


680 |- 


Ера. волта РН 05 00 26 


Рис. 3. Зависимость длины волны (сплошная линия) и полу: 
ширины спектра (пунктирная линия) излучения от прямого 
постоянного тока 


Амак, ИМ ША 


Рис. 4. Зависимость длины волны 

(сплошная линия) и полуширины 

спектра (пунктирная линия) излу- 

чения от температуры окружаю- 
щей среды 


10 0 304030 00 Ю 27 7 00 тр 


Учитывая длительность импульсов и частоту их следования, можно 
определить среднюю тепловую мощность, выделившуюся в светодиоде: 


Ва - ИЕ =. Дрин ӨЕ (2) 


где | — частота следования импульсов; 
симп -— Длительность импульса; — 
О — скважность импульсного режима. 
Для обеспечения длительной работы светодиода в импульсном 
режиме необходимо, чтобы средняя рассеиваемая мощность не превы- 
шала предельно допустимую мощность непрерывного режима, т. е. 
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0,2 Вт. По формулам (1) и (2) с учетом вольт-амперной характеристи- 
ки светодиода (рис. 5) можно рассчитать зависимость предельно допу- 
стимой амплитуды токового импульса от скважности. Эта зависимость 
приведена на рис. 6. Экспериментальным путем получена зависимость 
допустимой длительности токового импульса от его амплитуры (рис.7). 


араан аро рца ау 
0 № 20 30 20 50 60 70 80 0 00 8 


16 Гимт,А 
Рис. 5. Зависимость мощности Рис. 6. Зависимость амплитуды 
излучения (сплошная линия) и предельно допустимого импульс- 


прямого напряжения (пунк- ного тока от скважности 
тирная линия) от амплитуды 
импульсного тока 


В качестве критерия допустимости принято снижение амплитуды им- 
пульса излучения на 0,1 к концу импульса. При этом переменная сос- 
тавляющая температуры активной области еще не приводит к сущест- 
венному увеличению скорости деградации. Исходя из тех же критериев, 
построена зависимость предельно допустимого среднего тока от ампли- 
туды токового импульса (рис. 8). 

Выбрать оптимальный режим работы светодиода в линии при за- 
данных скорости передачи информации и формате кода можно с по- 
мощью кривых, изображенных на рисунках 9 и 10. Эти кривые ограни- 
‚чивают область надежной работы прибора в пределах которой макси- 
мальный перегрев активной области кристалла не превышает 12—15°С. 

Скорость передачи информации в ВОЛС в значительной степени. 
определяется характеристиками быстродействия светодиода: временем 
нарастания, спада и задержки импульса излучения. На рис. 11 и 12 
приведены экспериментальные зависимости этих параметров от ампли- 
туды токового импульса, позволяющие обосновать тот или иной импуль- 
сный режим работы светодиода. 

Важнейший характерикой светодиода, предназначенного для ра- 
боты в ВОЛС, является эффективность ввода излучения в световод. 
Этот параметр зависит от размеров излучающей площадки и диаграм- 
мы направленности излучения светодиода, диаметра сердцевины и чис- 
ловой апертуры используемого световода. 

Для сравнения АЛ-124 с другими светодиодами ИК диапазона 
АЛ-107Б, АЛ-115, «Тост», «Селена», Г-2 были измерены коэффициент 
ввода и полные потери излучения этих светодиодов в кварц-полимерном 
световоде с диаметром сердцевины 250 мкм и числовой апертурой 0,2 
при номинальном рабочем токе. Зависимость уровня выходного сигна- 
ла фотоприемника от длины световода для каждого из исследованных 
светодиодов приведена на рис. 13. Видно, что наибольшее значение 
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мощности излучения, вводимой в световод, при номинальном рабочем 
режиме имеет светодиод АЛ-124. По наклону кривых на графике мож- 
но судить о потерях на поглощение в световоде. Они минимальны у 
светодиода «Селена», работающего на длине волны 1,06 мкм, и не- 
сколько больше у светодиодов «Тост», Г-2 и АЛ-124, работающих на 
длине волны 0,87 мкм. На длине волны 0,93 мкм у светодиодов АЛ-107Б 
и АЛ-115 потери на поглощение очень велики. 


Рис. 13. Зависимость уровня вы- 
ходного сигнала от длины линии 


2| 
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В настоящее время уже имеются некоторые данные о применении 
АЛ-124 в опытных оптических линиях связи. 

Так, АЛ-124 использовался в составе линии длиной 100 м с семи- 
волоконным оптическим кабелем с затуханием на рабочей длине 
200 дБ/км. Линия обеспечивала скорость передачи информации до 
10 Мбит/с или вероятность появления ошибки 10-9. В другой линии с 
АЛ-124 в качестве излучателя был использован жгутовый кабель 
ГОЖБ длиной 30 м с коэффициентом пропускания — 7—17%. Верхняя 
граница рабочей полосы частот линии достигала 20 МГц. Положитель- 
ные результаты дало испытание АЛ-124 в составе макета ВОЛС, ис- 
пользующей оптический кабель КВСП50-4/СА. Макет обеспечивал ско- 
рость передачи информации до 1 МБит/с, длина линии составляла 
1,3 км. ў | | 

Таким образом, из всех отечественных светодиодов АЛ-124 по сво- 
им электрическим и спектро-фотометрическим параметрам наиболее 
полно удовлетворяет требованиям, предъявляемым к источникам излу- 
чения для внутриобъектовых ВОЛС и может-найти широкое примене- 
ние в аппаратуре. ару 


со Статья поступила в январе 1983 года 


350 


КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 


УДК 621.373.826 Н. А. Матюшечкин, А. Б. Шакуров: 
РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ФОКОНА 


Рассматривается согласующий элемент (фокон), применяемый для 
ввода оптической энергии источника излучения в волокно. На основе тео- 
ретического расчета показано, что при оптимальных размерах фокона ввод 
оптической энергии в волокно не хуже, чем в случае длинного’ фокона 


(В = 0). 


С развитием волоконно-оптических линий связи возникла проблема 
согласования источника излучения с волокном. Проблема обеспечения 
максимального ввода световой энергии в волокно возникает при разли- 
чии геометрических размеров источника излучения и жилы волокна. 
Согласующий элемент вводится между источником излучения и волок- 
ном; его назначение — обеспечить максимально возможное значение 
кпд источника. 

В качестве согласующего элемента возможно применение отрезка 
самофокусирующего волокна [1], волокна со сферическим концом 11, 
линз, параболических зеркал [3] и фоконов [4]. 

При расчете фоконов обычно пользуются инвариантом Лагранжа- 
Гельмгольца: 


О, 11 п. = Р пз, (1) 
где О — диаметр пучка; | 
 — угол его расходимости; 
п — показатель преломления. 


Индекс «1» относится к величинам на входе фокона, индекс «2» — на 
выходе. Это выражение получено в предположении, что сечение 
пучка света мало меняется с расстоянием, т. е. при В = О (28 — угол 


при вершине фокона). Таким образом, выражение (1) справедливо для 
фокона ‘большой длины. На практике пользоваться выражением (1) 
достаточно трудно, так как неизвестно, достаточна ли длина фокона, 
чтобы (1) выполнялось с необходимой точностью. В связи с этим воз- 
никла задача расчета реального «короткого» фокона. | 

Рассмотрим фокон с диаметром большого основания 2Р0, с диамет- 
ром малого основания 27 и углом при вершине 28 (рис. 1). Ход лучей · 
в фоконе проще анализировать, построив развертку, полученную после- 
довательным поворотом фокона вокруг точки О’ на угол 28 |5]. На 
этой развертке траектории лучей представляют собой прямые линии. 
Через точку Р, отстоящую от оси фокона на расстоянии ро, проведем 
луч РО таким образом, чтобы угол между ним и осью ОО’ был равен 
предельному углу Ао. При этом луч РО входит в фокон под углом со и 
при распространении испытывает и отражений. оо, может принимать лю- 
бые значения в интервале — Ю,<р<КЮ. Предельный угол Ау определя- 
ется числовой апертурой используемого волокна: 


Пе =, (2) 
где А — числовая апертура стыкуемого с фоконом волокна; 
по — показатель преломления жилы фокона. 
Ограничимся случаем малых углов, при которых ЗтАо= Ао. Это приб- 


лижение хорошо выполняется вплоть до значений п05$іпАџғ 0,5. 
Для луча РО справедливо выражение: 


| а; 1-20 в = А. (3) 
11 —1018 161 


Из этого соотношения следует, что если угол До мал, то углы ао и 2пВ 
также малы. Если луч РО предельный, то все лучи, параллельные ему 
и проходящие от оси на расстоянии По--То<0< 00 + Го, будут также пре- 
дельными (см. рис. 1). Предельный угол ао удовлетворяет выражению: 


е 2пго--ро. р-- Ко — го 
Дара (4) 
Решая совместно (3) и (4), получим: 
о. ОВ | (5 
= А — 6 (5) 


М [1, [2л+1)ло] 


Рис. 1. Структурная схема фокона 


Луч, параллельный РО и проходящий на расстоянии оо--Го<о< Ко, ис- 
пытывает еще одно отражение и выходит из фокона под углом больше 
критического на 28. Поэтому критические лучи в этой области проходят 
вблизи точки М таким образом, чтобы не испытать и- 1 отражения. 
Аналогично поведение критических лучей в области —ЮА<0<00—1% В 
окрестности точки №. Окончательно имеем: 


==: Ср 055.0; | 
В 
е о аа ЕН 5 Удо) 
00 — ор < р Г, (6) 
аа | 


0 
СОЕ 0 О, 


: (0 — ро — Го) 
Ро — го 0 : ) 


= 


Рассмотрим работу фокона как согласующего элемента. Пусть на 
расстоянии о от оси фокона размещается точечный источник света 
(рис. 2). Из всех лучей, выходящих из источника, в волокно могут быть 
152 | 


введены лишь лучи, лежащие в пределах угла ф= о +оз. Угол о; обра- 
зует положительный угол с осью фокона и его величина ‘определяется 
выражением (6). Угол па численно равен углу а,, который образует с 


осью фокона луч, вошедший в фокон на расстоянии — 0. Величина 


Рис. 2. Схема включения фокона 


этого угла также определяется из (6). Если источники излучения за- 


полняют весь входной торец фокона — А, <о< Ко, то эффективность его 
работы как согласующего элемента можно И е що интегра- 
лом: 


Величина этого интеграла зависит от параметра оо. Исследовав (7), 
г 1 
можно показать, что при — 16 ай 


22 


д | Ко 
опт — 9. ог дв Р. РА РЕ я (8) 


В случае 79 > — 
у с 


А Г.) Дет и [Ато Ко +В УР т) |. (9) 


Вычислив выражение (7) для углов, удовлетворяющих (1), получаем 
величину: 


Ко (10) 


Сравнивая выражения (8), (9) и (10), легко видеть, что оптимизиро-` 
ванный фокон вводит излучение в волокно не хуже, чем фокон с очень 
малым углом при вершине. Выражения (8), (9) при В=0 переходят в 
(10)..Подставляя в (4) роти решая совместно (3) и (4), находим опти- 
мальные размеры фокона: 


Го | - А (1 — го/Юо) Е 7 Ро о 
сми —; = ——_; — --(д0а--1/2 
Р, 9 Ва опт 0 опт А; ( 1/2) 


Ао (1 — го/ Ро) 


1 
>--; К) | 
= а Ба ге = (11) 
Ко Ко 
Ко Рига: 
Был. 8 Е —- ==} 
Ао Я = |1 Ко | 


0 
Из (11) следует, что оптимальная длина фокона может быть ВЕ ма- 


ЛОЙ | = = ы а оптимальный угол — большим ВПЛОТЬ ДО Е Ао). 
= 0 
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Это открывает возможность создания согласующих элементов малых 
размеров, которые вводят оптическую энергию не хуже длинных (иде- 
альных) фоконов. Более того, из (8) и (9) следует, что эффективность 
фокона возрастает с ростом угла при вершине В, а это эквивалентно 
уменьшению числа отражений луча в фоконе (эффективность макси- 
мальна при п=1). 
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УК 621.389 Е. К. Алахов, Р. В. Шишигин 


АВТОМАТИЗАЦИЯ И СТАБИЛИЗАЦИЯ РЕЖИМА 
ТРАНЗИСТОРНОГО АВТОДИНА 


Рассмотрен вопрос об автоматическом переходе транзисторного гене- 
ратора гармонических колебаний в область бифуркаций (при срыве коле- 
баний) и стабилизация режима. 


Автодинные генераторы (АГ) относятся к нелинейным электронным 
устройствам и применяются для гетеродинного преобразования часто- 
ты (в системах несамостоятельного автодинного приема) и для работы 
в качестве приемопередатчиков (в системах самостоятельного автодин- 
ного приема) [1,2]. 

В каждом из вариантов наибольшая чувствительность к принимае- 
мым колебаниям достигается в областях бифуркаций колебаний авто- 
дина, т. е. при срыве генерации. Реализация такого режима встречает 
на практике определенные трудности, связанные с неустойчивостью 
процессов. Для стабилизации режима и автоматического выхода на 
параметр высокой автодинной чувствительности в развитие положений, 
изложенных в [2], рассмотрим схему транзисторного автодина, выпол- 
ненную по методу трехточки (рис. 1). 

Генератор-автодин на транзисторе У1 содержит две индуктивности 
при заземленном эмиттере. Индуктивность Г. предназначена для пере- 
дачи сигнала от автодина к антенне и от антенны к автодину. Схема 
характеризуется коэффициентом обратной связи Кос =1:/(1;+1) и 
коэффициентом включения контура РА/( ро) с выполнением соот- 
ношения 


ЕЕ =. (1) 


Определив резонансное сопротивлние А, контура, запишем усло- 
вие самовозбуждения для АГ: 


И но ИВ (2) 


где $=й21./йи›— параметр крутизны транзистора И1 в рабочей точ- 
ке для смещения Ив: на базе. Для минимизации генерируемой мощно- 
сти и использования нелинейных свойств транзистора смещение на ба- 
зе должно быть небольшим (менее потенциального барьера Лео). Такой 
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режим соответствует и минимизации крутизны. Для заданной величины 


Ю контура на основании (2) определим производную и, приняв 
| ос 
ее равную нулю, найдем условие минимальной крутизны: 
2 
48 _ ЗК ЧК ТЕ | а) 


5 Кос Кое Ко: (00) 


Откуда Ка =, ша и Опия —=6,75/Л се: я | А 
Аналогичные данные можно получить и для емкостнои трехточки | Ви 


И 
[св | 
А, 
АХ 
= Сов 
17 21 
Да Ак 
Ск 
С Ор 
ща бе | 
| 7 " 
в 2 
К] 
Рис. 1. Принципиальная схема генератора Рис. 2. График тока базы и 


крутизны транзистора Г! 


Для автоматизации выхода АГ на такой режим и его стабилизации 
в схеме рис. 1 используется второй транзистор У2. Процессы в схеме 
характеризуются графиком рис. 2. В исходном состоянии транзистор 
У2 закрыт (база через индуктивность 1, соединена с змиттером) и по- 
тенциал коллектора близок к величине источника питания Е. Этот по- 
тенциал через резисторы К. и К, передается на базу ҮІ, чем обра- 
зуется начальная рабочая точка | на входной характеристике (рис. 2) 
при крутизне $, в точке 2. 

Колебания в схеме автодина начнут нарастать по амплитуде и 
транзистор И2 переходит в режим выпрямления колебаний в цепи с 
уменьшением потенциала коллектора. В результате уменьшается по- 
тенциал базы у И] (через резистор К1) и процесс заканчивается в точ- 
ке З на графике рис. 2 при крутизне $о вблизи значения 6,75/Юе. В 
дальнейшем режим будет поддерживаться автоматически. 

Для предотвращения низкочастотных релаксаций во всей схеме 
рис. | должно выполняться неравенство 5,5,7, ВК< 1, где 51, $2— 


значения крутизны транзисторов У1, У2,г, — активное сопротивление 
катушек индуктивности / и Г. 
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ! 


Содержание статей, направленных в редакцию научно-технического сборника,. 
должно соответствовать его профилю и представлять интерес для широкого круга. 
специалистов организаций и предприятий отрасли. га 2 

Объем статьи не должен превышать 15 страниц машинописного текста и иметь 
не более 5 иллюстраций. | 

“В статьях следует кратко излагать то новое и оригинальное, что получено в ре- 
зультате работы предприятия или автора; не допускать излишних подробностей, повто- 
рения известных положений, неточных формулировок и неправильно построенных пред- 
ложений, искажающих смысл и затрудняющих понимание текста. Каждая статья долж: 
на оканчиваться четкими выводами и рекомендациями по практическому применению- 
(использованию в НИР, ОКР и на производстве). Выводы оформляются отдельным 
’ подразделом. 

Статьи представляются в двух экземплярах (1-й и 2-й машинописные экземпля- 
ры), отпечатанные через два интервала на одной стороне листа стандартного размера 
с полями З см с левой стороны. На полях против ссылок в тексте проставляются 
номера рисунков и таблиц. Кроме основного текста, статья должна содержать индекс: 
УДК, краткую аннотацию (между названием и текстом). 

К статье необходимо приложить реферат объемом 10—15 машинописных строк,. 
в котором должно быть изложено основное содержание статьи. 

Математические выводы (формулы) должны быть сжатыми, без. промежуточных. 
преобразований, упрощены частичной или полной. заменой прямой черты дроби на 
косую, а также введением вместо дроби отрицательного показателя степени (т. е. при- 
способлены для однострочного набора). Нумеровать следует только те формулы, на 
которые имеются ссылки в тексте. Автор должен произвести разметку: прописные бук-- 
вы латинского алфавита размечаются подчеркиванием двумя прямыми и одной вол- 
нистой черточками, строчные — двумя прямыми сверху и одной волнистой снизу; для 
сходных по начертанию букв должны быть даны пояснения на полях статьи; греческие 
буквы должны быть обведены красным карандашом. 

Единицы измерения должны обозначаться согласно принятым обозначениям по. 
международной системе единиц (СИ). Термины и обозначения необходимо указывать. 
в соответствии с действующими государственными стандартами. 

Список литературы и подрисуночные подписи следует напечатать на отдельных 
страницах после основного текста в порядке упоминания. Описание пристатейных. 
списков литературы должно соответствовать ГОСТ 7.1—76 («Библиографическое опи- 
сание произведений печати»). Для журнальных статей отечественных и зарубежных 
изданий необходимо указывать фамилию и инициалы авторов, название статьи, жур- 
нала, год, том, номер, страницу (для зарубежных журналов все на иностранном язы-. 
ке). Для книг — фамилию и инициалы автора, полное название книги, место издания, 
издательство, год издания, страницы. 

Иллюстративный материал прилагается в двух экземплярах и должен соответст- 
вовать требованиям ЕСКД. Нельзя вклеивать иллюстрации в текст. Чертежи и схемы 
выполняются черной тушью на чертежной бумаге или кальке размером 13х18 см. 
Сложные чертежи, насыщенные мелкими деталями, и чертежи с большим количеством: 
выносок следует переработать в целях исключения изображений и надписей, надоб- 
ность в которых не вызывается содержанием статьи. Графики должны иметь сетку. 
Графики без сетки допускаются в случае, если на осях нет цифровых обозначений. 
На графиках обязательно должны быть указаны названия осей и размерность. 

Таблицы печатаются также на отдельных листах. Они должны быть лаконичны- 
ми, содержать минимальное количество данных, необходимых для иллюстрации тек- 
ста статьи, иметь тематические заголовки и не дублировать графики. 
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Статья направляется на издание с сопроводительным письмом за подписью руко- 
водителя предприятия. К сопроводительному письму, кроме статьи, прилагаются: 
выписка из решения НТС с обоснованием целесообразности публикации, акт экспер- 
тизы, справка о написании статьи в нерабочее время (обязательна гербовая печать} 


и личные карточки авторов. 
Оба экземпляра статьи подписываются всеми авторами. 


Редактор Е. К. КИЧКИНА 


Подписано к печати 30.12.83 Т-03291 
Заказ № 1018 Цена 80 коп. Индекс 3942 
Формат 70Х 1081/15 Печ. л. 11,5 Тираж 1000 экз. 


УДК -534.86 Гуляев Ю: В, Проклов В. В;, Шкердин ГРЪК С МЕГА не 
тонов. Новые акустооптические эффекты в твердых телах. Часть П. — Тех- 
ника средств связи. Сер. Внутриобъектовая связь (ВОС), 1983, вып. 2, с. 3—17. 


Проведены экспериментальные исследования ряда новых > акустооптических 
явлений в твердых телах и, в частности, эффектов сильного уширения угловых 
спектров дифрагированного света и скачкообразного изменения фазы прошедше- 
го света с ростом амплитуды звука при сильном акустооптическом взаимодейст- 
вии. Экспериментальные данные удовлетворительно согласуются с теоретически- 
ми расчетами с учетом анизотропного характера АО взаимодействия. 


УДК 621.373.826:621.396 Дойников А. Д., Новиков С. А., Харитонов 
В. Х., Чугреев О. С. Характеристики двухполюсной кольцевой сети связи 
с аппаратно-программной реализацией. — Техника средств связи. Сер. Внутри- 
объектовая связь (ВОС), 1983, вып. 2, с. 18—26. | 


‘Разработка математической модели и определение вероятностно-временных 
характеристик относятся к малоизученной области исследования процессов в 
кольцевой сети связи. Системы с использованием интеллектуальной элементной 
базы — микропроцессоров обладают целым рядом преимуществ перед система- 
ми, построенными на «жесткой логике». Рассмотрены варианты реализации ап- 
паратуры на основе восьми- и шестиразрядного микропроцессора, а также реа- 
лизация различных алгоритмов кодирования. Применение микропроцессоров в 
кольцевых сетях связи при реализации устройства, защиты от ошибок на мик- 
ропроцессорном комплекте К 589 позволяет существенно повысить как скорость 
передачи информации, так и значение коэффициента канала, особенно при реа- 
лизации кодирования табличным методом. 


УДК 621 382.82.901.2 Полутин В. С, Ламекин В. Ф. Повышение эффек- 
тивности статистического анализа и оптимизации интегральных схем аналнтичес- 
кими методами. — Техника средств связи. Сер. Внутриобъектовая связь (ВОС),. 
1983, вып.2, с. 26—31. 


Разработан способ повышения эффективности статистического анализа и оп- 
тимизации интегральных схем (ИС) методом моментов. Технологическая модель 
разброса параметров компонентов дополнена статистическими связями между 
параметрами активных компонентов, происхождение которых связано с физиче- 
скими основами функционирования таких компонентов. Подобный подход поз- 
воляет уменьшить количество расчетов сложной схемы а, следовательно, и вре- 
мя статистического анализа и оптимизации в пределах от 1 до 20 раз, а также 
объем занимаемой памяти ЭЦВМ в 19 и более раз. Предлагаемая модификация 
модели разброса параметров активных компонентов позволяет методу моментов 
конкурировать по точности и трудоемкости с методом Монте-Карло для всех 
ИС по сложности доступных современным программам машинного анализа ИС. 


УДК 534.86--621.39 Немировский М. Л., Игнатов В. И, Ковешни- 
ков В. П. Методика аппроксимации оптимальной АЧХ злектроакустического 
тракта. — Техника средств связи. Сер. Внутриобъектовая связь (ВОС) , 1983, 
вып. 2, с. 31—36. 


Оптимальная АЧХ электроакустического тракта, полученная расчетным пу- 
тем, представляет собой сложную зависимость, которую точно реализовать прос- 
тыми устройствами не представляется возможным. Поэтому целесообразно оп- 
тимальную АЧХ аппроксимировать более простой зависимостью с учетом полу- 
чения наименьшей разницы между максимально возможным значением разбор- 
чивости речи, соответствующим оптимальной АЧХ, и значением разборчивости 
речи, получаемым при аппроксимированной АЧХ электроакустического тракта. 
При аппроксимации использовался метод наименьших квадратов. В качестве 
аппроксимирующей функции были рассмотрены полиномы нулевой, первой и 
второй степени. В рассматриваемом случае для конкретного типа тракта наи- 
лучшие результаты получаются при квадратичной аппроксимации, при которой 
разборчивость слов отличается от максимальной не более чем на 0,5%. При 
этом квадратичная форма АЧХ ЭАТ реализуется с помощью резистивного уси- 
лителя, нагрузка которого зашунтирована последовательным колебательным 
контуром. Такой усилитель не вызывает трудностей в реализации и настройке. 
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УДК 621.383.52 Дмитриев С. А, Фунтиков М. В. Метод расчета до- 
пустимых потерь в аналоговых ВОЛС. — Техника средств связи. Сер. Внутри- 
объектовая связь (ВОС), 1983, вып. 2, с. 36—41. 


Для определения энергетического потенциала аналоговой волоконно-оптиче- 
ской линии связи и выбора элементной базы (излучателя, световода, фотопри- 
емника, опгических соединителей и др.) необходимо знать минимально допус- 
тимую мощность оптического сигнала, при которой будет соблюдаться нужное 
отношение сигнал/шум. Получено выражение для определения минимального 
тока сигнала. Приводится пример расчета величины этого тока для двух типов 
фотодиодов. 


УДК 621.395.6:03: Котович Г. НО Ламекин В. Ф. Особенности построе- 
ния низкоскоростных кодеков с дельта-модуляцией. — Техника средств связи. 
Сер. Внутриобъектовая связь (ВОС), 1983, вып. 2, с. 41—56. 


Низкоскоростными кодеками являются кодеки, тактовая чистота которых в 
несколько раз превышает верхнюю частоту спектра входного сигнала. Примене- 
ние их в средствах связи позволяёт увеличить в несколько раз число каналов 
связи при сохранении занимаемой полосы частот радиосредств подвижных объ: . 
ектов. При реализации низкоскоростных кодеков применяются две основные 
структуры. В первой — ограничение скорости входного сигнала производится с 
помощью расчленения полосы частот, занимаемой входным сигналом, на 3—4 пе- 
рекрывающихся частотных поддиапазона с последующей компрессией сигналов 
по уровню в пределах каждого поддиапазона. Во второй — адаптация осуществ- 
ляется в соответствии с алгоритмом работы цепи компандирования, основанном 
на вычислении прогностических коэффициентов в результате анализа изменения 
плотности цифрового ДМ-сигнала на интервале двух- или трехтактовых интер- 
валов. 


УДК 621.396.975 (088.8) Ковешников В. П. Использование ортогональных 


сигналов в устройствах многопрограммного вещания. — Техника средств связи. 
Сер. Внутриобъектовая связь (ВОС), 1983, 2, с. 56—64. 


В настоящее время в различных областях техники связи широко использует- 
ся аппаратура с применением ИКМ и ДМ. Однако аппаратура подобного рода 
обладает недостатками, к которым относятся сложность устройства и широко- 
полосность. Для устранения этих недостатков в устройствах многопрограммного 
вещания, устанавливаемых в салонах пассажирских самолетов, предлагается ис- 
пользовать вместо ИКМ или ДМ ортогональные функции (например, функции 
Радемахера или Уолша). С этой целью разработаны структурные схемы устрой- 
ства и отдельных функциональных узлов, входящих в его состав. Для проверки 
работоспособности и эффективности устройства выполнено макетирование и при- 
водятся результаты экспериментальных исследований. 


УДК 534.863.01 Ковешников В. П. Оценка допустимого разброса парамет- 
ров элементов электроакустического тракта. — Техника средств связи. Сер. Внут- 
риобъектовая связь (ВОС), 1983, вып. 2, с. 64—79. 


Существующая методика расчета разборчивости речи основана на использо- 
вании номинальных значений параметров элементов электроакустического трак- 
та, усредненных условий осуществления связи и статистических данных слуха 
и речи. Данная методика позволяет рассчитать среднее значение разборчивости 
речи, а при наличии допусков на параметры элементов электроакустического 
тракта оценить ее ожидаемый разброс. Предлагаемая методика позволяет ре- 
шить обратную задачу — по заданному классу качества речевой связи опреде- 
лить рациональные допуски на параметры разрабатываемых элементов электро- 
акустического тракта. 
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УДК 612.373.826:621.396.012 Ламекин В. Ф. Сопоставление цифровых 
ВОСС со звездообразной и кольцевой структурами для внутриобъектовой свя- 


зи. — Техника средств связи. Сер. Внутриобъектовая связь (ВОС), 1983, вып. 2, 
с. 73—78. 


Широкое распространение во внутриобъектовых системах связи с цифровой 
передачей информации по волоконно-оптическим линиям связи находят центра- 
лизованные структуры со звездообразной конфигурацией и децентрализованные 
кольцевые структуры. Сопоставление энергетических характеристик обеих струк- 
тур в оптическом диапазоне и реализация электронных блоков управления и 
‘коммутации показывает преимущества применения звездообразной системы пе- 
ред кольцевой при количестве абонентов меньше 10. 1 

Анализ показал целесообразность применения в оконечных устройствах од- 
нокристалльных микро-ЭВМ и аналогичных микропроцессоров. 


УДК 621.317.74.03 Ламекин В. Ф. Теоретические основы проектирования 
быстродействующих операционных усилителей. — Техника средств связи. Сер. 
Внутриобъектовая связь. (ВОС), 1983, вып. 2, с. 78—87. 


Для улучшения параметров различных радиотехнических устройств широко 
используются быстродействуюшие операционные усилители (БОУ), выполняю- 
щие высокоточные операции с сигналами. Поэтому весьма актуальной является 
проблема создания БОУ, обладающих широкой полосой пропускания и высокой 
скоростью нарастания сигнала. Анализ причин, ограничивающих быстродейст- 
вие усилителей, показал, что основными из них являются следующие: ограничен- 
ность частотных” свойств транзисторов, наличие паразитных элементов у тран- 
зисторов подложки и корпуса микросборки, несовершенство схемотехники. Раз-. 
работаны схемы, позволяющие реализовать высокое быстродействие, и приняты 
рекомендации по выбору элементной базы; проанализированы технологические 
факторы снижения быстродействия и выработаны рекомендации по его повы- 
шению. Разработанные ГИС БОУ и результаты исследований их параметров 
позволяют рекомендовать их для применения в аппаратуре связи различного 
назначения. 


УДК 621.391.037. Засовин Э. А., Захаренко А. К, Кулаков Е. В., 
Сычугов В. А. Выбор оптимального спектрального диапазона и режима ра- 
боты ССС по критерию наименьших затрат энергии на передачу информации. — 
Техника средств связи. Сер. Внутриобъектовая связь (ВОС), 1983, вьш. 2, 
с. 87—90. 


С учетом фундаментальных ограничений квантовой механики на возможно- 
сти измерения параметров электромагнитной волны, распространяющейся по од- 
‚ номодовому каналу передачи, получены аналитические выражения для опреде- 
ления минимальных затрат знергии на передачу единицы информации и условий 
достижения этого минимума. Показано, что наиболее оптимальным с точки зре- 
ния достижения минимальных затрат энергии на передачу информации является 
дальний ИК диапазон длин волн электромагнитных излучений. 


УДК 621.378.9. Дмитриев С. А, Ефремова Г. А, Ефремов Н.И, 
Королев А. С., Скиба В. П. Технологические особенности изготовления оп- 
тических волноводов в плавленом кварце методом ионной имплантации. — Тех- 
ника средств связи. Сер. Внутриобъектовая связь (ВОС), 1983, вып. 2, с. 91—102. 


Широкое развитие интегральной оптики и ее внедрение в различные сферы 
науки и техники требуют создания не только активных или управляемых, но и 
пассивных элементов, таких как фильтры, устройства сопряжения, планарные 
призмы, линзы и распределители энергии. Создание недорогих технологичных 
нассивных волноводов и в настоящее время имеет весьма актуальное значение. 
Изготовление волноводов с помощью метода ионной имплантации позволяет по- 
лучать волноводы с малыми потерями (0,2 дБ/км), при этом их топология хо- 
рошо совпадает с топологией маски. Метод позволяет контролировать толщину 
волноводного слоя, его показатель преломления с помощью параметров техпро- 
цесса, создавать погруженные волноводы. 

В работе исследуется процесс создания волноводов в плавленом кварце при 
облучении ионами Н”, Нет, В Оро различной энергией и дозой. Ана- 
лизируется механизм возникновения оптических потерь и даются рекомендации 
по их снижению. Приводится ряд зависимостей, полученных в процессе экспе- 
риментов. 
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УДК 621.378 Дмитриев С. А, Ефремов Н. И, Ефремова Г. А., 
Скиба В. П. Методы соединения одномодовых волоконных световодов и ка- 
нальных интегрально-оптических волноводов (Современное состояние и основные 


достижения). — Техника средств связи. Сер. Внутриобъектовая связь (ВОС), 
1983, вып. 22с. 103—107. 


Успехи в разработке одномодовых волоконных световодов и устройств интег- 
ральной оптики позволят в ближайшем будущем приступить к созданию свето- 
водных систем связи с оптической коммутацией и обработкой сигналов. Для 
практической реализации таких систем необходима разработка высокоэффектив- 
ных способов соединения одномодовых волоконных световодов с канальными 
интегрально-оптическими волноводами. Известны два основных способа стыков- 
ки: способ туннельного взаимодействия и способ прямого возбуждения. Каждый 
из них имеет довольно большое количество разновидностей. В результате ана- 
лиза достоинств и недостатков различных способов предложен ряд рекоменда- 
ций по осуществлению соединения ОВС — ИОВ. 


УДК 621.315.61 Дмитриев С. А, Ефремова Г. А, Ефремов Н. И., 
Королев А. С., Скиба В. П. Применение ионной имплантации для изготов- 
ления волноводов в М№О:. — Техника средств связи. Сер. Внутриобъектовая 
связь (ВОС), 1983, вып. 2% с. 107—143. 


В настоящее время весьма актуальной является проблема создания интег- 
рально-оптических устройств на таком перспективном материале, как ШМЬО}, 
работающих в одномодовом режиме. Одномодовый режим работы таких уст- 
ройств накладывает строгие ограничения на толщину и ширину изготовляемых 
волноводов, которые лежат в пределах от десятых долей микрона до нескольких 
микрон. Традиционным методом диффузии весьма затруднительно получить столь 
малые размеры. С помощью технологии облучения 11МЬОз различными ионами 
можно получать волноводы шириной 2—3 мкм на расстоянии 1—3 мкм друг от 
друга. Этим методом можно менять глубину залегания примесей, профиль ее 
распределения, а следовательно, контролировать показатель преломления, ме- 
няя соответствующие параметры техпроцесса. 

В статье дан обзор существующих работ и исследованы возможности соз- 
‚дания интегрально-оптических волноводов с помощью метода ионной импланта- 
ции. Особенно интересным является комбинированный метод диффузии металла 
и ионного облучения для формирования полосковых волноводов и волноводов 
разнообразных конфигураций для схем интегральной оптики. 


УДК 621.315.2 : 681.7.068.4 Васильев В. Е., Пронин Г. И., Ларин Ю. Т., 
Шахназаров Ю. Г. Опыт разработки и изготовления волоконно-оптических 
кабелей на технологическом оборудовании кабельных заводов. — Техника средств 
связи. Сер. Внутриобъектовая связь (ВОС), 1983, вып. 2, с. 113—116. 


При разработке оптических кабелей были опробованы жгутовые оптические 
волокна с лаковым и полиамидным защитным покрытием. Разработка оптичес- 
ких кабелей проводилась с ориентацией на неспециализированное технологичес- 
кое оборудование кабельных заводов с использованием в конструкциях кабелей 
‘стандартных электротехнических материалов. В результате работ по упрочне- 
нию оптических волокон был разработан основной элемент конструкций кабе- 
лей — оптический модуль с оптическим волокном с полиамидным покрытием, за- 
щитной фторопластовой оболочкой и упрочняющими элементами из нитей СВМ. 
На базе оптических модульных элементов были разработаны конструкции и про- 
мышленная технология изготовления 1-, 2-, 4-, 6- и 8-волоконных оптических 
кабелей. Испытания опытных образцов оптических кабелей показали высокий 
уровень технических характеристик кабелей и их пригодность для широкого 
внедрения в системы связи. 
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УДК 519.68:65.012.2 Фролов Л. Б.. Канцырева АА Волкова Ия 
Применение ЭВМ для анализа структурных изменений продукции в производст- 
венной программе предприятия. — Техника средств связи. Сер. Внутриобъекто- 
вая связь. (ВОС), 1983, вып. 2, с. 117—122. 


Анализ структурных изменений продукции является инструментом оценки 
планов предприятия по составу и объемам внедрения новой техники с точки 
зрения их влияния на показатели роста производительности труда и объемов 
производства. Для оценки влияния изменений в структуре производственной 
программы предприятия на темпы роста выработки применяются индексы струк- 
турных сдвигов изделий по трудоемкости. Приведены основные соотношения для 
расчетов индексов изделий, заданных в плане в количественном и стоимостном 
выражении, новых изделий и изделий, снимаемых с производства. Разработан 
ряд программ, реализующих систему анализа и предусматривающих логический 
контроль входной информации, что повышает достоверность выходных результа- 
тов. Рассмотрена возможность интегрального представления индексов структур- 
ных сдвигов изделий в виде графика гистограммы их распределения. 


УДК 621.396:681.322 Де ревянко С. Н., Малаховский А. С. Модуль- 
пая микро-ЭВМ для АВСК ПО. — Техника средств связи. Сер. Внутриобъекто- 
вая связь (ВОС), 1983, вып. 2, с. 123231028: 


Применение микропроцессоров в АВСК ПО существенно улучшает их эксплу- 
атационные характеристики (надежность, потребление энергии, габариты, масса, 
стоимость). 

Применение модульной микро-ЭВМ позволяет использовать ее в целом ряде 
АВСК, различающихся функциональной сложностью. 

Разработанная модульная микро-ЭВМ построена на основе микропроцессора 
5808 М80. | 

Выведена формула, показывающая целесообразность применения модульной 
микро-ЭВМ в АВСК. Рассмотрены примеры применения микро-ЭВМ и даны ре- 
комендации по выбору оптимального набора модулей. 


УДК 621.373.826:621.396 Гончаров И. Г., Кротенок Э. В., Тарасова 
А. П. Использование микролинз для согласования излучения полупроводнико- 
вого лазера с волоконным световодом. — Техника средств связи. Сер. Внутри- 
объектовая связь (ВОС), 1983, вып. 2, с. 12833. 


Основными проблемами при передаче информации по световодному волокну 
являются проблемы согласования излучающей поверхности лазера и приемной 
поверхности волокна. Трудность ввода излучения в волокно связана с большой 
расходимостью и разными размерами ближнего ‚поля лазера во взаимно-перпен- 
’°дикулярных плоскостях. При непосредственном соединении потери на ввод до- 
стигают 50%—95%. Для повышения эффективности ввода применяются различ- 
ные согласующие элементы: микролинзъ, селфоки, фоконы. При исследовании 
ввода излучения лазера в волокна с разными диаметрами проводящей жилы 
и апертурами использовались микролинзы из халькогенидного стекла. Был про- 
веден расчет микролинз, т. к. диаметр микролинзы, угол между преломленным 
лучом и оптической осью волокна и угол захвата зависят от коэффициентов 
преломления волокна, оболочки и линзы, диаметра волокна и его апертуры. 
Из проведенных исследований видно, что применение микролинз повышает эф- 
фективность ввода для низкоапертурных волокон приблизительно в 10 раз. 
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УДК 621.373.826:621.382 Шмелев К. Д. Стабилизация оптических парамет- 
ров полупроводниковых лазеров. — Техника средств связи. Сер. Внутриобъекто- 
вая связь (ВОС), 1983, вып. 2, с. 134—141. 


Полупроводниковые лазеры благодаря своим уникальным свойствам нахо- 
дят широкое применение в таких областях, как оптическая атмосферная и во- 
локонная связь, локация, дальнометрия и др. Однако электрические и оптичес- 
кие параметры полупроводниковых лазеров в значительной степени изменяются 
при колебаниях температуры р--п-перехода, а также в зависгмости от срока 
службы и метода накачки. Для увеличения срока службы полупроводниковых ла- 
зеров и стабилизации их параметров предлагается стабилизировать интенсив- 
ность оптического. излучения с помощью ‘цепи обратной связи, используя при 
этом нерабочий луч. Однако при таком методе стабилизации в активном режи- 
ме используется только часть выходной мощности лазера (50—60%). В схеме 
стабилизации с полным использованием мощности излучения основного (ра- 
бочего) лазера и суммированием вспомогательного лазера при неболь- 
шом диапазоне их изменения стабильность общей выходной интенсивности 
имеет удовлетворительные значения. Для получения необходимого срока служ- 
бы полупроводниковых -лазеров (не менее 10 тыс. ч.) предлагается использовать 
решетки полупроводниковых лазеров, например, из 4—8 штук на одной под- 
ложке. 


УДК 621.382.12.08 Полутин В. С. Малосигнальная модель входной цепи би- 
полярного транзистора с учетом зффектов Кирка, модуляции проводимости и 
оттеснения тока эмиттера. — Техника средств связи. Сер. Внутриобъектовая 
связь (ВОС), 1983, вып. 2, с. 141—193. 


Активная область базы транзистора представлена в виде неоднородной рас- 
пределенной линии передачи. Сформировано дифференциальное уравнение, опи- 
сывающее активную базу, с учетом модуляции проводимости базы, эффекта 
Кирка. Полученные решения дают представление об эффектах статического и 
динамического оттеснения тока эмиттера в условиях малого, среднего и высо- 
кого уровней инжекции по постоянному току и позволяют получить более точ- 
ные расчетные формулы для входного импеданса транзистора в широком диа- 
пазоне частот и амплитуд переменной составляющей входного сигнала. Введен 
критерий малосигнальности модели транзистора, связывающий предъявляемую 
точность с диапазонами амплитуд и частот переменной составляющей входного 
сигнала. 


УДК 621.383.52:621.396.624. Горбатов Н. А, Вилисов А. А, Желуд- 
ков В. М. Охманович К. Б. Светодиод для внутриобъектовых ВОЛС. — 
Техника средств связи. — Сер. Внутриобъектовая связь (ВОС), 1983, вып. 2, 
с. 154—160. 


Для создания внутриобъектовых ВОЛС необходим светодиод с длиной вол- 
ны излучения, совпадающей с одной из полос пропускания кварца, небольшой 
излучающей площадкой и специальной, удобной для стыковки со световодом, 
конструкции. Разработан светодиод АЛ-124, который во многом удовлетворяет 
этим требованиям. Его основные параметры: длина волны излучения — 0,86— 
0,88 мкм, ток накачки — 100 мА, общая мощность излучения 4—8 мВт, быстро- 
действие не хуже 16 нс, диаметр излучающей площадки 400 мкм. Результаты 
измерений эффективности ввода излучения в кварцполимерный световод диа- 
метром 250 мкм показывают, что по сравнению с другими светодиодами АЛ-124 
имеет лучшие параметры. Светодиод АЛ-124 использовался в опытных линиях 
оптической связи. 
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УДК 621.373.826 Мат юшеч к ин Н. А., Шакуров А. Б. Расчет оптималь- 


ных размеров фокона. — Техника средств связи. Сер. Внутриобъектовая связь 
(ВОС), 1983, вып. 2, с. 161—164. 


С развитием волоконно-оптических линий связи возникла проблема согласо- 
вания источника излучения с волокном. Эта проблема на данном этапе очень 
актуальна, так как большая часть оптической энергии теряется именно при 
вводе в волокно. В качестве согласующего элемента возможно применение фо- 
кона, преимущества которого заключаются в простоте изготовления и стыковки 
с волокном и источником излучения. Известные формулы расчета фокона при- 
менимы лишь для идеального случая (угол при вершине бесконечно мал, а дли- 
на достаточно велика). Это приводит к созданию согласующих элементов с боль- 
шими линейными размерами. Вычисления показали, что возможно применение 
фоконов с оптимальными размерами (значительно меньшей длиной и большим 
углом при вершине). Эффективность ввода оптической энергии таким фоконом 
не хуже, чем у идеального. 


УДК 621.382 Алахов Е. К., Шишигин Р. В. Автоматизация и стабилиза- 
ция режима транзисторного автодина. — Техника средств связи. Сер. Внутри- 
объектовая связь (ВОС), 1983, вып. 2, с. 164—165. - 


Рассмотрен вопрос об автоматическом переходе транзисторного генератора 
гармонических колебаний в область бифуркаций (при срыве колебаний) и ста- 
билизация режима. 


Цена 80 коп. 


